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Gesetz 

über die statistische Erfassung der in den Geltungsbereich 
dieses Gesetzes verbrachten festen Brennstoffe 

Vom 29. November 1974 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos¬ 
sen: 

§ 1 

Uber die in den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verbrachten festen Brennstoffe wird eine Bundes¬ 
statistik durchgeführt, 

§ 2 

Die Statistik erfaßt für die in den Geltungsbereich 
dieses Gesetzes verbrachten festen Brennstoffe mo¬ 
natlich folgende Sachverhalte: 

1. Art und Menge der Lieferungen, gegliedert nach 
Abnehmergruppen und Ländern der Bundesrepu¬ 
blik; 

2. Art und Menge der Bezüge von Verbrauchern, 
die diese Brennstoffe in den Geltungsbereich die¬ 
ses Gesetzes verbracht haben; 

3. Art und Menge der Bestände. 

§ 3 

Auskunftspflichtig sind die Inhaber oder Leiter 
von Unternehmen/die in den Geltungsbereich die¬ 
ses Gesetzes verbrachte feste Brennstoffe weiterlie¬ 
fern, sowie die Inhaber oder Leiter von solchen 
Unternehmen, die feste Brennstoffe in den Geltungs¬ 
bereich dieses Gesetzes verbracht haben und ver¬ 
brauchen. 

§4 

Die Statistik wird vom Bundesamt für gewerbliche 
Wirtschaft erhoben und aufbereitet. 


§ 5 

Die Weiterleitung von Einzelangaben nach § 12 
Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für Bundes¬ 
zwecke vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1314), zuletzt geändert durch das Einführungs¬ 
gesetz zum Strafgesetzbuch vom 2. März 1974 (Bun- 
desgesetzbl. I S. 469), an den Bundesminister für 
Wirtschaft und die für die Wirtschaft zuständigen 
obersten Landesbehörden ohne Nennung des Na¬ 
mens des Auskunftspflichtigen ist zulässig. 

§ 6 

Dieses Gesetz gilt nach § 13 Abs. 1 des Dritten 
Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes- 
gefeetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

§ 7 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün¬ 
dung in Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 29. November 1974 

Der Bundespräsident 
Scheel 

Der Bundeskanzler 
Schmidt 

Der Bundesminister für Wirtschaft 
Fride ri chs 
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Zwölfte Verordnung 
zur Änderung der Ersten Verordnung 
zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes 

und 

Dreizehnte Verordnung 

zur Änderung der Zweiten und Dritten Verordnung 
zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes 

Vom 28. November 1974 


Auf Grund der §§ 27, 42, 126 und 166 b des Bundesentschädigungsgesetzes in der Fassung des Gesetzes 
vom 29. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 559, 562), zuletzt geändert durch das Gesetz über die Angleichung 
der Leistungen zur Rehabilitation vom 7. August 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 1881), verordnet die Bundesre¬ 
gierung mit Zustimmung des Bundesrates: 


Artikel 1 

Änderung der 1. DV-BEG 

Die Erste Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (1. DV-BEG) in der Fassung 
der Verordnung vom 13. April 1966 (Bundesgesetzbl. I S. 292, 393), zuletzt geändert durch die Verordnung 
vom 9. November 1973 (Bundesgesetzbl, I S. 1595), wird wie folgt geändert: 

1. § 13 Abs. 5 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(5) Erzielte und erzielbare Einkünfte werden nur insoweit berücksichtigt, als sie den Betrag von 
150 Deutsche Mark, ab 1. September 1965 von 200 Deutsche Mark, ab L September 1969 von 250 Deut¬ 
sche Mark, ab 1. Januar 1972 von 300 Deutsche Mark und ab 1. Januar 1974 von 350 Deutsche Mark 
monatlich übersteigen." 


2. § 21 a erhält folgende Fassung: 


„§ 21 a 

Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt für 




vom 

1. 1. 1966 
bis 

30. 9. 1966 

vom 

1. 10. 1966 
bis 

30. 6. 1968 

vom 

1. 7. 1968 
bis 

31. 3. 1969 

vom 

1. 4. 1969 
bis 

31. 8. 1969 

vom 

1. 9. 1969 
bis 

31. 12. 1970 

vom 

1. 1. 1971 
bis 

31. 12. 1971 

vom 

1. 1. 1972 
bis 

31. 12. 1972 

vom 

1. 1. 1973 
bis 

31. 12. 1973 

ab 

1. 1. 1974 

die Witwe 


304 DM 

316 DM 

329 DM 

345 DM 

373 DM 

418 DM 

451 DM 

494 DM 

553 DM 

den Witwer 


304 DM 

316 DM 

329 DM 

345 DM 

373 DM 

418 DM 

451 DM 

494 DM 

553 DM 

die Vollwaise 


153 DM 

159 DM 

165 DM 

173 DM 

187 DM 

209 DM 

226 DM 

247 DM 

277 DM 

die erste und zweite 
Halbwaise, 
wenn keine Rente für 
die Witwe oder den 
Witwer gezahlt, wird, 

je 

115 DM 

120 DM 

125 DM 

131 DM 

141 DM 

158 DM 

171 DM 

187 DM 

209 DM 

wenn eine Rente für 
die Witwe oder den 
Witwer gezahlt wird, 

je 

85 DM 

88 DM 

92 DM 

96 DM 

104 DM 

116 DM 

125 DM 

137 DM 

153 DM 

die dritte und jede 
folgende Halbwaise 

je 

76 DM 

79 DM 

82 DM 

86 DM 

93 DM 

104 DM 

112 DM 

123 DM 

138 DM 

den elternlosen Enkel 


153 DM 

159 DM 

165 DM 

173 DM 

187 DM 

209 DM 

226 DM 

247 DM 

277 DM 

die Eltern oder 

Adoptiveltern 

zusammen 


229 DM 

238 DM 

248 DM 

260 DM 

281 DM 

315 DM 

340 DM 

372 DM 

417 DM 

einen überlebenden 
Eltern- oder Adoptiv¬ 
elternteil 


153 DM 

159 DM 

165 DM 

173 DM 

187 DM 

209 DM 

226 DM 

247 DM 

277 DM." 
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3. Die Besoldungsübersidil (Anlage ] zu § 10) erhält die nachfolgende Fassung: 
„Anlage I 

(zu § 10 der l.DV-BEG) 


Besoldungsübersicht 


Vergleichbarer Dienst 

Einfacher 

Dienst 

Mittlerer 

Dienst 

Gehobener 

Dienst 

Höherer 

Dienst 

1. Ruhegehaltfähige jährliche bis 30. 9. 1951 

3 100 

4 300 

6 800 

11 000 

Dienstbezüge bis 31. 3. 1953 

3 596 

4 988 

7 888 

12 760 

bis 31. 12. 1955 

4 092 

5 676 

8 976 

14 520 

bis 31. 3. 1957 

4 464 

6 192 

9 792 

15 840 

bis 31. 5. 1960 

5 148 

7 084 

10 944 

17 480 , 

bis 31. 12. 1960 

5 508 

7 580 

11 710 

18 529 

bis 30. 6. 1962 

5 949 

8 186 

12 647 

19 826 

bis 28. 2, 1963 

6 306 

8 677 

13 279 

20 817 

bis 30. 9. 1964 

6 876 

8 677 

13 279 

20 817 

bis 31. 8. 1965 

7 426 

9 371 

14 209 

22 274 

bis 31. 12.1965 

8 400 

10 092 

15 756 

23 250 

bis 30. 9. 1966 

8 736 

10 496 

16 386 

24 180 

bis 30. 6. 1968 

9 085 

10 916 

17 041 

24 905 

bis 31. 3. 1969 

9 448 

11 353 

17 723 

25 777 

bis 31. 8. 1969 

10 848 

13 629 

19 878 

27 887 

bis 31. 12. 1970 

12 115 

15 108 

21 738 

29 995 

bis 31. 12. 1971 

13 440 

17 505 

23 983 

34 178 

bis 31. 12. 1972 

14 563 

18919 

25 818 

35 960 

bis 31. 12. 1973 

16 021 

20 703 

28 093 

38 625 

ab 1. 1. 1974 

18 062 

22 891 

31 051 

41 960 

2. Unfall ruhe gehalt bis 30. 9. 1951 

2 067 

2 867 

4 534 

7 334 

(66 2 /a*/o aus Nr. 1) bis 31. 3. 1953 

2 398 

3 326 

5 259 

8 507 

bis 31. 12. 1955 

2 728 

3 784 

5 984 

9 680 

bis 31. 3. 1957 

2 976 

4 128 

6 528 

10 560 

bis 31. 5. 1960 

3 432 

4 723 

7 296 

11 653 

bis 31. 12. 1960 

3 672 

5 054 

7 806 

12 353 

bis 30. 6. 1962 

3 966 

5 458 

8 432 

13 218 

bis 28. 2. 1963 

4 204 

5 785 

8 853 

13 878 

bis 30. 9. 1964 

4 584 

5 785 

8 853 

13 878 

bis 31. 8. 1965 

4 951 

6 247 

9 473 

14 849 

bis 31. 12. 1965 

5 600 

6 728 

10 504 

15 500 

bis 30. 9. 1966 

5 824 

6 997 

10 924 

16 120 

bis 30. 6. 1968 

6 057 

7 277 

11 361 

16 603 

bis 31. 3. 1969 

6 299 

7 568 

11 815 

17 184 

bis 31. 8. 1969 

7 232 

9 086 

13 252 

18 591 

bis 31. 12. 1970 

8 077 

10 072 

14 492 

19 997 

bis 31. 12. 1971 

8 959 

11 669 

15 987 

22 783 

bis 31. 12. 1972 

9 709 

12 613 

17 212 

23 973 

bis 31. 12, 1973 

10 681 

13 802 

18 729 

25 750 

ab 1. 1. 1974 

12 041 

15 261 

20 701 

27 973 

3. Witwengeld bis 30. 9. 1951 

1 500 

1 720 

2 720 

4 400 

(60% aus Nr. 2) bis 31. 3. 1953 

1 500 

1 996 

3 155 

5 104 

bis 31. 12. 1955 

1 637 

2 270 > 

3 590 

5 808 

bis 31. 3. 1957 

1 786 

2 477 

3 917 

6 336 

bis 31. 5. 1960 

2 059 

2 834 

4 378 

6 992 

bis 31. 12. 1960 

2 204 

3 032 

4 684 

7 412 

bis 30. 6. 1962 

2 380 

3 275 

5 059 

7 931 

bis 28. 2. 1963 

2 522 

3 471 

5312 

' 8 327 

bis 30. 9. 1964 

2 750 

3 471. 

5312 

8 327 

bis 31. 8. 1965 

2 971 

3 748 

5 684 

8 909 

bis 31. 12. 1965 

3 360 

4 037 

6 302 

9 300 

bis 30. 9. 1966 

3 494 

4 198 

6 554 

9 672 

bis 30. 6. 1968 

3 634 

4 366 

6 817 

9 962 

bis 31. 3.1969 

3 779 

4 541 

7 089 

10311 

bis 31. 8. 1969 

4 339 

5 452 

7 951 

11 155 

bis 31. 12. 1970 

4 846 

6 043 

8 695 

11 998 

bis 31. 12. 1971 

5 376 

7 008 

9 600 

13 668 

bis 31. 12. 1972 

5 832 

7 572 

10 332 

14 388 

bis 31. 12. 1973 

6 408 

8 280 

11 232 

15 456 

ab 1. 1. 1974 

7 224 

9 156 

12 420 

16 788 
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Vercjleidibarer Dienst 

Einfacher 

Mittlerer 

Gehobener 

Höherer 

Dienst 

Dienst 

Dienst 

Dienst. 

4. Waisengeld bis 30. 9. 1951 

620 

860 

1 360 

2 200 

(30"/o aus Nr. 2) bis 31. 3. 1953 

719 

998 

1 578 

2 552 

bis 31. 12. 1955 

818 

1 135 

1 795 

2 904 

bis 31. 3. 1957 

893 

1 238 

1 958 

3 168 

bis 31. 5. 1960 

1 030 

1 417 

2 189 

3 496 

bis 31. 12. 1960 

1 102 

1 516 

2 342 

3 706 

bis 30. 6. 1962 

1 190 

1 637 

2 530 

3 965 

bis 28. 2. 1963 

1 261 

1 736 

2 656 

4 163 

bis 30. 9. 1964 

1 375 

1 736 

2 656 

4 163 

bis 31. 8. 1965 

1 485 

1 874 

2 842 

4 455 

bis 31. 12. 1965 

1 680 

2 018 

3 151 

4 650 

bis 30. 9. 1966 

1 747 

2 099 

3 277 

4 836 

bis 30. 6. 1968 

1 817 

2 183 

3 408 

4 981 

bis 31. 3. 1969 

1 890 

2 271 

3 545 

5 155 

bis 31. 8. 1969 

2 170 

2 726 

3 976 

5 577 

bis 31. 12. 1970 

2 423 

3 022 

4 348 

5 999 

bis 31. 12. 1971 

2 688 

3 504 

4 800 

6 840 

bis 31. 12. 1972 

2 916 

3 792 

5 172 

7 200 

bis 31. 12. 1973 

3 204 

4 140 

5 616 

7 728 

ab 1.1. 1974 

3 612 

4 584 

6216 

8 388." 


Artikel 2 

Änderung der 2. DV-BEG 

Die Zweite Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (2. DV-BEG) in der Fassung 
der Verordnung vom 31. März 1966 (Bundesgesetzbl. I S. 285), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
9. November 1973 (Bundesgesetzbl. I S. 1595), wird wie folgt geändert: 

1. § 15 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Erzielte und erzielbare Einkünfte werden nur insoweit berücksichtigt, als sie den Betrag von 
150 Deutsche Mark, ab 1. September 1965 von 200 Deutsche Mark, ab 1. September 1969 von 250 Deut¬ 
sche Mark, ab 1. Januar 1972 von 300 Deutsche Mark und ab 1. Januar 1974 von 350 Deutsche Mark 
monatlich übersteigen." 

2. § 21 a erhält; folgende Fassung: 

„§ 21 a 

Erhöhung der monatlichen Mindestbeträge der Rente 
(§ 32 Abs. 1 des Bundesentschädigungsgesetzes) 


Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt bei einer Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit 



vom 

1. 1. 1966 
bis 

30. 9. 1966 

vom 

1. 10. 1966 
bis 

30. 6. 1968 

vom 

1. 7. 1968 
bis 

31. 3. 1969 

vom 

1. 4. 1969 

bis 

31. 8. 1969 

vom 

1. 9. 1969 
bis 

31. 12. 1970 

vom 

1. 1. 1971 
bis 

31. 12.1971 

vom 

1. 1. 1972 
bis 

31. 12. 1972 

vom 

1. 1. 1973 
bis 

31. 12. 1973 

ab 

1. 1. 1974 

von 25 bis 39 v. IT. 

153 DM 

159 DM 

165 DM 

173 DM 

187 DM 

209 DM 

226 DM 

247 DM 

277 DM 

von 40 bis 49 v. H. 

191 DM 

199 DM 

207 DM 

217 DM 

234 DM 

262 DM 

283 DM 

310 DM 

347 DM 

von 50 bis 59 v. I I. 

229 DM 

238 DM 

248 DM 

260 DM 

281 DM 

315 DM 

340 DM 

372 DM 

417 DM 

von 60 bis 69 v. IT. 

266 DM 

277 DM 

288 DM 

302 DM 

326 DM 

365 DM 

394 DM 

431 DM 

483 DM 

von 70 bis 79 v. H. 

304 DM 

316 DM 

329 DM 

345 DM 

373 DM 

418 DM 

451 DM 

494 DM 

553 DM 

von 80 und mehr v. IT. 

380 DM 

395 DM 

411 DM 

431 DM 

465 DM 

521 DM 

563 DM 

616 DM 

690 DM." 


3. § 21 b erhält folgende Fassung: 

„§ 21b 

Erhöhung der monatlichen Mindestbeträge der Rente 
(§ 32 Abs. 2 des Bundesentschädigungsgesetzes) 

Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt 


vom vom vom vom vom vom vom vom 


1. 1. 1966 
bis 

30. 9. I960 

1- 10. 1966 
bis 

30. 6. 1968 

1. 7. 1968 
bis 

31. 3. 1969 

1. 4. 1969 
bis 

31. 8. 1969 

1. 9. 1969 
bis 

31. 12. 1970 

1. 1. 1971 
bis 

31. 12. 1971 

1.1. 1972 
bis 

31. 12. 1972 

1. 1. 1973 
bis 

31. 12. 1973 

ab 

1. 1. 1974 

354 DM 

368 DM 

383 DM 

401 DM 

433 DM 

485 DM 

524 DM 

574 DM 

643 DM." 
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4. Die Bcsokkmgsiibursidil (Anlage zu §§ 13 und 14) erhält folgende Fassung: 
„Anlage 

(zu den §§ 13 und 14 der 2. DV-BEG) 

Besoldungsübersicht 


Leben Stil toi 
gemäß §13 Abs. 
§ 14 Abs. 2 

r 

2 oder 

bis /um 
voll¬ 
endeten 
25. 

Lebens- 
' jci.hr 

ab voll¬ 
endetem 
25. 

Lebens¬ 

jahr 

ab voll¬ 
endetem 
30. 

Lebens¬ 

jahr 

ab voll¬ 
endetem 
35. 

Lebens¬ 

jahr 

ab voll¬ 
endetem 
40. 

Lebens- 
j ahr 

ab voll¬ 
endetem 

45. 

Lebens¬ 

jahr 

ab voll 
endelem 
50. 

Lebens¬ 

jahr 

ab voll¬ 
endetem 
55. 

Lebens¬ 

jahr 

1. Diensl- 

bis 

30. 

9. 1951 

2 400 

2 400 

2 550 

2 700 

2 850 

3 000 

3 150 

3 300 

ein komme n 

bis 

31. 

3.1953 

2 784 

2 784 

2 958 

3 132 

3 306 

3 480 

3 654 

3 828 

jährlich 

bis 

31. 

12.1955 

3 168 

3 168 

3 366 

3 564 

3 762 

3 960 

4 158 

4 356 

Einfädler Dienst 

bis 

31. 

3. 1957 

3 456 

3 456 

3 672 

3 888 

4 104 

4 320 

4 536 

4 752 


bis 

31. 

5. 1960 

4 212 

4 212 

4 446 

4 680 

4914 

5 148 

5 148 

5 148 


bis 

31. 

12.1960 

4 507 

4 507 

4 757 

5 008 

5 258 

5 508 

5 508 

5 508 


bis 

30. 

6. 1962 

4 868 

4 868 

5 138 

5 409 

5 679 

5 949 

5 949 

5 949 


bis 

28. 

2.1963 

5 160 

5 160 

5 446 

5 734 

6 020 

6 306 

6 306 

6 306 


bis 

30. 

9. 1964 

5 160 

5 160 

5 472 

5 784 

6 096 

6 408 

6 720 

6 876 


bis 

31. 

8. 1965 

5 573 

5 573 

5 910 

6 247 

6 584 

6 921 

7 258 

7 426 


bis 

31. 

12.1965 

6 108 

6 490 

6 872 

7 254 

7 636 

8018 

8 400 

8 400 


bis 

30. 

9. 1966 

6 352 

6 750 

7 147 

7 544 

7 941 

8 339 

8 736 

8 736 


bis 

30. 

6. 1968 

6 606 

7 020 

7 433 

7 846 

8 259 

8 673 

9 085 

9 085 


bis 

31. 

3. 1969 

6 870 

7 301 

7 730 

8 160 

8 589 

9 020 

9 448 

9 448 


bis 

31. 

8. 1969 

8 040 

8 604 

9 168 

9 732 

10 284 

10 848 




b!s 

31. 

12. 1970 

9 108 

9 708 

10 308 

10 920 

11 520 

12 120 




bis 

31. 

12. 1971 

10 236 

10 872 

11 520 

12 156 

12 804 

13 440 




bis 

31. 

12. 1972 

11 220 

11 892 

12 552 

13 224 

13 896 

14 568 




bis 

31. 

12. 1973 

12 468 

13 176 

13 884 

14 604 

15312 

16 020 




ab 

1 . 

1. 1974 

14 460 

15 180 

15 900 

16 620 

17 340 

18 060 



2. Dienst- 

bis 

30. 

9. 1951 

2 800 

2 800 

3 100 

3 400 

3 700 

4 000 

4 300 

4 600 

einkommen 

bis 

31. 

3. 1953 

3 248 

3 248 

3 596 

3 944 

4 292 

4 640 

4 988 

5 336 

jährlich 

bis 

31. 

12.1955 

3 696 

3 696 

4 092 

4 488 

4 884 

5 280 

5 676 

6 072 

Mittlerer Dienst 

bis 

31. 

3. 1957 

4 032 

4 032 

4 464 

4 896 

5 328 

5 760 

6 192 

6 624 


bis 

31. 

5.1960 

4 774 

4 774 

5 236 

5 698 

6 160 

6 622 

7 084 

7 084 


bis 

31. 

12. 1960 

5 108 

5 108 

5 603 

6 097 

6 591 

7 086 

7 580 

7 580 


bis 

30. 

6. 1962 

5 517 

5 517 

6 051 

6 585 

7 118 

7 653 

8 186 

8 186 


bis 

28. 

2. 1963 

5 848 

5 848 

6 414 

6 980 

7 545 

8 112 

8 677 

8 677 


bis 

30. 

9. 1964 

6 120 

6 120 

6 552 

6 980 

7 545 

8 112 

8 677 

8 677 


bis 

31. 

8. 1965 

6 610 

6610 

7 076 

7 538 

8 149 

8 761 

9 371 

9 371 


bis 

31. 

12. 1965 

7 176 

7 662 

8 148 

8 634 

9 120 

9 606 

10 092 

10 092 


bis 

30. 

9.1966 

7 463 

7 968 

8 474 

8 979 

9 485 

9 990 

10 496 

10 496 


bis 

30. 

6. 1968 

7 762 

8 287 

8 813 

9 338 

9 864 

10 390 

10916 

10916 


bis 

31. 

3. 1969 

8 072 

8 618 

9 166 

9 712 

10 259 

10 806 

11 353 

11 353 


bis 

31. 

8. 1969 

8 664 

9 660 

10 656 

11 652 

12 636 

13 632 




bis 

31. 

12. 1970 

9 780 

10 848 

11 916 

12 984 

14 052 

15 108 




bis 

31. 

12.1971 

11 064 

12 348 

13 644 

14 928 

16 212 

17 508 




bis 

31. 

12.1972 

12216 

13 548 

14 892 

16 236 

17 580 

18 924 




bis 

31. 

12.1973 

13 584 

15 012 

16 428 

17 856 

19 284 

20 700 




ab 

1 . 

1. 1974 

15 576 

17 040 

18 504 

19 968 

21 432 

22 896 



3. Dienst- 

bis 

30. 

9. 1951 

3 600 

3 600 

4 200 

4 800 

5 400 

6 000 

6 600 

7 200 

einkomincn 

bis 

31. 

3.1953 

4 176 

4 176 

4 872 

5 568 

6 264 

6 960 

7 656 

8 352 

jährlich 

bis 

31. 12. 1955 

4 752 

4 752 

5 544 

6 336 

7 128 

7 920 

8 712 

9 504 

Gehobener 

bis 

31. 

3. 1957 

5 184 

5 184 

6 048 

6 912 

7 776 

8 040 

9 504 

10 368 

Dienst 

bis 

31. 

5. 1960 

5 928 

5 928 

6 840 

7 752 

8 664 

9 576 

10 488 

10 944 


bis 

31. 12. 1960 

6 343 

6 343 

7 319 

8 295 

9 270 

10 246 

11 222 

11 710 


bis 

30. 

6. 1962 

6 850 

6 850 

7 905 

8 959 

10012 

11 066 

12 120 

12 647 


bis 

28. 

2. 1963 

7 261 

7 261 

8 379 

9 497 

10 613 

11 730 

12 726 

13 279 


bis 

30. 

9. 1964 

7 661 

7 661 

8 379 

9 497 

10613 

11 730 

12^26 

13 279 


bis 

31. 

8. 1965 

8 274 

8 274 

9 049 

10 257 

11 356 

12 551 

13 617 

14 209 
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Lebensalter 
gemäß § 13 Abs. 2 
§ 14 Abs. 2 

! oder 

bis zum 
voll¬ 
endeten 
25. 

Lebens¬ 

jahr 

ab voll¬ 
endetem 
25. 

Lebens¬ 

jahr 

ab voll¬ 
endetem 

30. 

Lebens¬ 

jahr 

ab voll¬ 
endetem 
35. 

Lebens¬ 

jahr 

ab voll¬ 
endetem 
40. 

Lebens¬ 

jahr 

ab voll¬ 
endetem 
45. 

Lebens¬ 

jahr 

ab voll¬ 
endetem 

50. 

Lebens¬ 

jahr 

ab voll¬ 
endetem 

55. 

Lebens¬ 

jahr 

bis 

31. 12. 1965 

9 684 

10 587 

11 490 

12 393 

13 296 

14 198 

15 100 

15 100 

bis 

30. 9. 1966 

10 071 

11 010 

11 950 

12 889 

13 828 

14 766 

15 704 

15 704 

bis 

30. 6. 1968 

10 474 

11 450 

12 428 

13 405 

14 381 

15 357 

16 332 

16 332 

bis 

31. 3.1969 

10 893 

11 908 

12 925 

13 941 

14 956 

15 971 

16 985 

16 985 

bis 

31. 8. 1969 

11 832 

13 272 

14 712 

16 152 

17 592 

19 032 



bis 

31.12.1970 

13 056 

14 580 

16 092 

17 616 

19 128 

20 652 



bis 

31.12. 1971 

14 700 

16 272 

17 844 

19 404 

20 976 

22 548 



bis 

31.12.1972 

16 152 

17 784 

19 404 

21 024 

22 644 

24 264 



bis 

31. 12. 1973 

17 844 

19 560 

21 276 

22 980 

24 636 

26 412 



ab 

1. 1.1974 

19 836 

21 708 

23 580 

25 452 

27 324 

29 184 



4. Dienst- bis 

30. 9. 1951 

4 900 

4 900 

6 000 

7 100 

8 200 

9 300 

10 400 

11 500 

einkommen bis 

31. 3. 1953 

5 684 

5 684 

6 960 

8 236 

9 512 

10 788 

12 064 

13 340 

jährlich bis 

31. 12. 1955 

6 468 

6 468 

7 920 

9 372 

10 824 

12 276 

13 728 

15 180 

Höherer Dienst bis 

31. 3.1957 

7 056 

7 056 

8 640 

10 224 

11 808 

13 392 

14 976 

16 560 

bis 

31. 5. 1960 

7 448 

7 448 

9 120 

10 792 

12 464 

14 136 

15 808 

17 480 

bis 

31.12.1960 

7 969 

7 969 

9 758 

11 547 

13 212 

14 984 

16 756 

18 529 

bis 

30. 6. 1962 

8 607 

8 607 

10 539 

12 471 

14 137 

16 033 

17 929 

19 826 

bis 

30. 9. 1964 

9 123 

9 123 

11 171 

13 095 

14 844 

16 835 

18 825 

20 817 

bis 

31. 8.1965 

9 853 

9 853 

11 953 

14 012 

15 883 

18013 

20 143 

22 274 

bis 

31. 12. 1965 

13 994 

15 177 

16 360 

17 543 

18 726 

19 909 

21 092 

22 274 

bis 

30. 9. 1966 

14 554 

15 784 

17 014 

18 245 

19 475 

20 705 

21 936 

23 165 

bis 

30. 6. 1968 

15 136 

16 415 

17 695 

18 975 

20 254 

21 326 

22 594 

23 860 

bis 

31. 3.1969 

15 741 

17 072 

18 403 

19 734 

20 963 

22 072 

23 385 

24 695 

bis 

31. 8. 1969 

16 704 

18 372 

20 040 

21 708 

23 364 

25 032 

26 700 


bis 

31. 12. 1970 

18 144 

19 872 

21 612 

23 352 

25 080 

26 820 

28 560 


bis 

31. 12. 1971 

19 908 

22 044 

24 180 

26 316 

28 452 

30 588 

32 724 


bis 

31.12.1972 

21 564 

23 688 

25 824 

27 960 

30 084 

32 220 

34 356 


bis 

31. 12. 1973 

23 592 

25 788 

27 984 

30 180 

32 376 

34 572 

36 780 


ab 

1. 1.1974 

26 064 

28 404 

30 756 

33 096 

35 448 

37 788 

40 140." 



Artikel 3 

Änderung der 3. DV-BEG 

Die Dritte Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (3. DV-BEG) in der Fassung 
der Verordnung vom 28. April 1966 (Bundesgesetzbl. I S. 300), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
9. November 1973 (Bundesgesetzbl. I S. 1595), wird wie folgt geändert: 


1. § 22a erhält folgende Fassung: 

n § 22 a 

Erhöhung des monatlichen Höchstbetrages der Rente 
(§ 83 Abs. 2 des Bundesentschädigungsgesetzes) 


Der monatliche Höchstbetrag der Rente beträgt 



vom vom 

1.10.1966 1.7.1968 

bis bis 

30. 6. 1968 31. 3. 1969 

vom 

1. 4. 1969 
bis 

31. 8. 1969 

vom 

1. 9. 1969 
bis 

31. 12. 1970 

vom 

1. 1. 197t 
bis 

31. 12. 1971 

vom 

1. 1. 1972 
bis 

31. 12. 1972 

vom 

1. 1. 1973 
bis 

31. 12. 1973 

ab 

1.1. 1974 


1 030 DM 1 066 DM 

1 112 DM 

t 190 DM 

1 309 DM 

1 374 DM 

1 471 DM 

1 605 DM." 

§ 24 Abs. 4 erhält, folgende Fassung: 






„(4) Der monatliche Frei betrag 

nach § 85 Abs. 2 Satz 2 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt 

vom 

I. 1. 1966 
bis 

30 . 9. 1966 

vom vom 

1.10.1966 1.7.1968 

bis bis 

30.6.1968 31.3.1969 

vom 

1. 4 . 1969 
bis 

31. 8 . 1969 

vom 

1. 9. 1969 
bis 

31. 12. 1970 

vom 

1. 1. 1971 
bis 

31. 12. 1971 

vom 

1.1. 1972 
bis 

31. 12. 1972 

vom 

1. 1. 1973 
bis 

31. 12. 1973 

ab 

1. 1. 1974 

240 DM 

250 DM 260 DM 

272 DM 

294 DM 

329 DM 

355 DM 

389 DM 

436 DM." 
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3. § 33 Abs. 4 wird durch Io lg enden Satz 9 ergänzt: 

„Die sich nach Satz 8 ergebenden Rentenbeträge bis 900 Deutsche Mark monatlich werden ab 1. Januar 
1974 um weitere 12 v. II. erhöht; Rentenbeträge ab 901 Deutsche Mark monatlich werden ab 1. Januar 
1974 um 9 v. 11, mindestens jedoch um einen monatlichen Betrag von 108 Deutsche Mark erhöht, wo¬ 
bei jedoch der Höchst betrag von 1 605 Deutsche Mark nicht überschritten werden darf." 


4. §33 a erh ä 11. f o3 g e n d e Fa. ss u n g: 


„§ 33 a 

Erhöhung des monatlichen Höchstbetrages der Rente 
(§ 95 Abs. 1 des Bundesentschädigungsgesetzes) 

Der monatliche Höchstbetrag der Rente beträgt 


vom 

vom 

vom 

vom 

vom 

vom 

vom 


1.10. 1966 

1. 7. 1968 

1. 4. 1969 

1. 9. 1969 

1. 1. 1971 

1. 1. 1972 

1. 1. 1973 

ab 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

1. 1. 1974 

30. 6, 1968 

31. 3. 1969 

31. 8. 1969 

31. 12. 1970 

31. 12. 1971 

31. 12. 1972 

31. 12. 1973 



1 030 DM 1 066 DM 1 112 DM 1 190 DM 1 309 DM 1 374 DM 1 471 DM 1 605 DM." 


5. § 34 Abs. 3 erhalt, folgende Fassung: 

„(3) Die monatlichen Freibeträge nach § 95 Abs. 3 des Bundesentschädigungsgesetzes betragen für 


vom vom vom vom vom vom vom vom 

1.1. 19G6 1. 10. 1966 1. 7 . 1968 1. 4. 1969 1. 9- 1969 1. 1. 1971 1. 1. 1972 1. 1. 1973 ab 

bis bis bis bis bis bis bis bis 1.1. 1974 

30. 9. 1966 30. 6. 1968 31. 3. 1969 31. 8. 1969 31. 12. 1970 31. 12. 1971 31. 12. 1972 31. 12. 1973 


den unverhe i raie Len 

Verfolgten . 415 DM 430 DM 447 DM 468 DM 505 DM 566 DM 611DM 669 DM 749 DM 

den verhei rateten 

Verfolgten . 520 DM 540 DM 562 DM 589 DM 636 DM 712 DM 769 DM 842 DM 943 DM 

jedes kinderzuschlags¬ 
berechtigte Kind . 42 DM 45 DM 47 DM 49 DM 53 DM 59 DM 64 DM 70 DM 78 DM." 


6. § 35 Abs, 3 bis 5 erhält folgende Fassung: 


„(3) Im Falle des § 97 Abs. 2 des Bundesentschädigungsgesetzes werden die in § 95 Abs. 3 des Bun¬ 
desentschädigungsgesetzes genannten Beträge für die Witwe oder den Witwer durch folgende Beträge 
ersetzt: 


bis 31. Dezemb er 1960 
bis 30. September 1964 
bis 31. Dezember 1965 
bis 30. September 1966 
bis 30. Juni 1968 
bis 31. März 1969 
bis 31. August 1969 
bis 31. Dezember 1970 
bis 31. Dezember 1971 
bis 31. Dezember 1972 
bis 31. Dezember 1973 
ab 1. Januar 1974 


260 Deutsche Mark, 
310 Deutsche Mark, 
360 Deutsche Mark, 
375 Deutsche Mark, 
390 Deutsche Mark, 
406 Deutsche Mark, 
425 Deutsche Mark, 
459 Deutsche Mark, 
514 Deutsche Mark, 
555 Deutsche Mark, 
608 Deutsche Mark, 
681 Deutsche Mark. 


Diese Beträge erhöhen sich für jedes Kind, für das nach Beamtenrecht Kinderzuschläge gewährt werden 
können, 


bis 31. Dezember 1960 um 
bis 30. September 1964 um 
bis 31. Dezember 1965 um 
bis 30. September 1966 um 
bis 30. Juni 1968 um 
bis 31. März 1969 um 
bis 31. August 1969 um 


20 Deutsche Mark, 
30 Deutsche Mark, 
40 Deutsche Mark, 
42 Deutsche Mark, 
45 Deutsche Mark, 
47 Deutsche Mark, 
49 Deutsche Mark, 
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bis 31. Dezember 1970 um 
bis 31. Dezember 1971 um 
bis 31. Dezember 1972 um 
bis 31. Dezember 1973 um 
ab 1. Januar 1974 um 


53 Deutsche Mark, 
59 Deutsche Mark, 
64 Deutsche Mark, 
70 Deutsche Mark, 
78 Deutsche Mark, 


(4) Haben 
Kind an die 
Beträge: 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

ab 


neben der Witwe oder dem Witwer auch Kinder Anspruch auf Rente, so treten für jedes 
Stelle der in § 95 Abs. 3 des Bundesentschädigungsgesetzes genannten Beträge folgende 


31. Dezember 1960 

30. September 1964 

31. Dezember 1965 
30. September 1966 

30. Juni 1968 

31. März 1969 
31. August 1969 
31. Dezember 1970 
31. Dezember 1971 
31. Dezember 1972 
31. Dezember 1973 

1. Januar 1974 


100 Deutsche Mark, 
110 Deutsche Mark, 
130 Deutsche Mark, 
135 Deutsche Mark, 
140 Deutsche Mark, 
146 Deutsche Mark, 
153 Deutsche Mark, 
165 Deutsche Mark, 
185 Deutsche Mark, 
200 Deutsche Mark, 
219 Deutsche Mark, 
245 Deutsche Mark. 


(5) Haben nur die Kinder Anspruch auf Rente, so treten für jedes Kind an die Stelle der in Absatz 4 
genannten Beträge folgende Beträge: 


bis 31. Dezember 1960 
bis 30. September 1964 
bis 31. Dezember 1965 
bis 30. September 1966 
bis 30. Juni 1968 
bis 31. März 1969 
bis 31. August 1969 
bis 31. Dezember 1970 
bis 31. Dezember 1971 
bis 31. Dezember 1972 
bis 31. Dezember 1973 
ab 1. Januar 1974 

7. § 38a erhält folgende Fassung: 


120 Deutsche Mark, 
140 Deutsche Mark, 
170 Deutsche Mark, 
177 Deutsche Mark, 
185 Deutsche Mark, 
192 Deutsche Mark, 
201 Deutsche Mark, 
217 Deutsche Mark, 
243 Deutsche Mark, 
262 Deutsche Mark, 
287 Deutsche Mark, 
321 Deutsche Mark.“ 


»§ 38 a 


(1) Der Monatsbetrag der Rente nach § 156 Abs. 3 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt 


ata 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

i. 1. 1966 

1. 10. 1966 

1. 7. 1968 

1. 4. 1969 

1. 9. 1969 

1. 1. 1971 

1. 1. 1972 

1. 1. 1973 

1.1. 1974 

260 DM 

270 DM 

281 DM 

294 DM 

318 DM 

356 DM, 

384 DM 

420 DM 

470 DM 

(2) Der Monatsbelra< 

j der Rente nach § 157 Abs. 2 Satz 1 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

1. 1. 1966 

1. 10. 1906 

1. 7. 1968 

1. 4. 1969 

1. 9. 1969 

1. 1. 1971 

1. 1. 1972 

1. 1. 1973 

1. 1. 1974 

198 DM 

206 DM 

214 DM 

224 DM 

242 DM 

271 DM 

293 DM 

321 DM 

360 DM 


(3) Der Monatsbetrag der Rente nach § 157 Abs. 2 Satz 2 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt 


ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

1.1. 1966 

1. 10. 1966 

1.7. 1968 

1. 4. 1969 

1. 9. 1969 

1. 1. 1971 

1. 1. 1972 

1.1. 1973 

1. 1. 1974 

99 DM 

103 DM 

107 DM 

112 DM 

121 DM 

136 DM 

147 DM 

161 DM 

180 DM." 


8. Die Einkommensübersicht (Anlage 1 zu den §§ 12 und 21) erhält die nachstehende Fassung: 








„Anlage 1 

Einkommensübersidit (zu den §§ 12 und 21 der 3. DV-BEG) 


Lebensalter 


Bis zum vollendeten 

35. Lebensjahr 

Bis zum vollendeten 

45. Lebensjahr 

Bis zum vollendeten 

55. Lebensjahr 

Ab vollendetem 

55. Lebensjahr 

1. Einfacher Dienst 


-r 20*,.. 

-b 30 0 o 


4 20 °/o 

4 30 To 


-r 20 T» 

- 30 To 


20*'o 

-b 30 0 o 

bis 30. 9. 1953 

Jahreseinkommen 

3 000 — 

3 600 — 

3 900,— 

3 300,— 

3 960,— 

4 290,— 

3 600, - 

4 320 — 

4 680,- - 

3 900,— 

4 680,— 

5 070,- - 


Monatseinkommen 

250 — 

300,— 

325,— 

275,— 

330 — 

357,50 

300, - 

360,— 

390,— 

325,— 

390,— 

422,50 

bis 31. 12. 1960 

J ahreseinkommen 

3 600 — 

4 320, . 

4 680,.- 

3 900 — 

4 680,— 

5 070,— 

4 200,— 

5 040,— 

5 460,— 

4 500,- 

5 400,— 

5 850,— 


Monatseinkommen 

300- 

360, 

390, 

325 — 

390,— 

422,50 

350 — 

420,— 

455,— 

375, . 

450,— 

487.50 

bis 31. 12. 1965 

J a h re se i n k. o m m e n 

3 900, .- 

4 680,— 

5 070,— 

4 200,— 

5 040, - 

5 460,— 

4 500,— 

5 400, - - 

5 850,— 

4 800.— 

5 760,— 

6 240,- -- 


Monatseinkommen 

325 — 

390, . 

422,50 

350,— 

420,- - 

455,— 

375 — 

450,- 

487,50 

400,— 

480,— 

520.- 

bis 31. 3. 1969 

Jahresei nk o mm e n 

4 200,— 

5 040,— 

5 460 - - 

4 500, - 

5 400,— 

5 850,— 

4 800, 

5 760,— 

6 240,— 

5 100,— 

6 120, - 

6 630,— 


Monatseinkommen. 

350 — 

420, - 

455,— 

375, 

450,— 

487,50 

400, 

480,- - - 

520,— 

425,- - 

510, ■ 

552,50 

bis 31. 12. 1973 

Jahres p i n k o inmen 

4 500,- 

5 400, 

5 850- 

4 800,— 

5 760,— 

6 240,— 

5 100 — 

6 120, - 

6 630, - 

5 400. 

6 4.80, .- 

7 020.— 


Monats einkommen 

375,— 

450, 

487,50 

400, — 

480,— 

520 — 

425,— - 

510 — 

552,50 

450,— 

540 — 

585,— 

ab 1.1. 1974 

Jahreseinkommen 

4 800,— 

5 760,— 

6 240,— 

5 100 — 

6 120,— 

6 630, — 

5 400,— 

6 480 — 

7 020,— 

5 700,— 

6 840,™ 

7 410,— 


Mo n a t s e i n k o ni men 

400, - 

480,-- 

520,— 

425,— 

510-. 

552,50 

450,— 

540, - 

585,-- 

475,— 

570,— 

617,50 

2. Mittlerer Dienst 


T 20 To 

-r 30 To 


■i- 20*/« 

b 30 To 


-r 20 % 

-!- 30To 


4- 20 To 

-b 30 o 

bis 30. 9. 1953 

Jahreseinkommen 

3 600 — 

4 320,— 

4 680,— 

4 050,— 

4 860,— 

5 265 — 

4 500,— 

5 400 — 

5 850,— 

4 950,— 

5 940 — 

6 435,— 


Monatseinkommen 

300,— 

360,— 

390,— 

337,50 

405,— 

438,75 

375,— 

450,— 

487,50 

412,50 

495,— 

536,25 

bis 31.12. 1960 

Jahreseinkommen 

4 500,™ 

5 400,— 

5 850 — 

4 950 — 

5 940,— 

6 435 — 

5 400 — 

6 480,— 

7 020 — 

5 850,— 

7 020,— 

7 605,- 


Monatseinkommen 

375,— 

450 — 

487,50 

412,50 

495,— 

536,25 

450,— 

540,— 

585,— 

487,50 

585,— 

633,75 

bis 31. 12. 1965 

Jahreseinkommen 

4 950 — 

5 940,— 

6 435,— 

5 400 — 

6 480 — 

7 020,— 

5 850 — 

7 020,— 

7 605 — 

6 300 — 

7 560 — 

8 190 — 


Mo n at s e i n ko m m cn 

412,50 

495,™ 

536,25 

450 — 

540,— 

585 — 

487,50 

585,— 

633,75 

525,— 

630 — 

682,50 

bis 31. 3. 1969 

J ahreseinkommen 

5 400 — 

6 480 — 

7 020 — 

5 850 — 

7 020,— 

7 605 — 

6 300,— 

7 560,— 

8 190 — 

6 750 — 

8 100,— 

8 775,— 


Mun a ts e i n ko rinne n 

450 — 

540 — 

585,— 

487,50 

5° 5,— 

633,75 

525 — 

630 — 

682,50 

562,50 

675,— 

731,25 

bis 31.12. 1973 

Jahreseinkommen 

5 850 — 

7 020,— 

7 605, — 

6 300,— 

7 560 — 

8 190,— 

6 750, — 

8 100,— 

8 775 — 

7 200 — 

8 640,— 

9 360,— 


Monatseinkommen 

487,50 

585, 

633,75 

525 — 

630,— 

682,50 

532,50 

675, - 

731,25 

600 — 

720,— 

780,— 

ab 1. 1. 1974 

Jahreseinkommen 

6 300 — 

7 560,— 

8 190,— 

6750,— 

8 100 — 

8 775 — 

7 200,— 

8 640,— 

9 360,— 

7 650,— 

9 180 — 

9 945,— 


Monat, sei nk o mm c n 

525,— 

630,— 

682,50 

562,50 

675 — 

731,25 

600,— 

720,— 

780,— 

637,50 

765 — 

828,75 

3. Gehobener Dienst. 


T 20 To 

-b 30 To 


4 20 To 

+ 30 °/o 


+ 20 To 

-b 30 To 


f 20 To 

J- 30 To 

bis 30. 9. 1953 

Jahreseinkommen. 

4 800,— 

5 760 — 

6 240,— 

5 700,— 

6 840 — 

7 410 — 

6 600 

7 920,— 

8 580 

7 500,— 

9 000,— 

9 750 — 


Monatseinkommen 

400 — 

480 — 

520, 

475, — 

570 — 

617,50 

550 — 

660,— 

715,— 

625 — 

750,— 

812,50 

bis 31.12. 1960 

J a h re s e i nk o mm en 

6 000 — 

7 200 — 

7 800,— 

6 900 — 

8 280,— 

8 970 — 

7 800,— 

9 360 — 

10 140 ,— 

8 700,— 

10 440,— 

11310,— 


Mona Ise inkommen 

500 — 

600 — 

650 — 

575,™ 

690 — 

747,50 

650 — 

780 — 

845 — 

725,— 

870 — 

942,50 

bis 31. 12. 1965 

Jahreseinkommen 

6 600, — 

7 920,— 

8 580 — 

7 500,— 

9 000,— 

9 750,— 

8 400,— 

10 080, - 

10 920, - 

9 300,— 

11 160 — 

12 090 — 


Monatseinkommen 

550, - 

660,— 

715, — 

625 — 

750,— 

812,50 

700, - - 

840 — 

910 — 

775, - 

930,— 

1 007,50 

bis 31. 3. 1969 

Jahreseinkommen 

7 200 ,— 

8 640 — 

9 360,— 

8 100 — 

9 720,— 

10 530 — 

9 000 ,— 

10 800 — 

11 700 — 

9 900,— 

11 880,— 

12 870,— 


Monatseinkommen 

600 — 

720 — 

780 — 

675,— 

810,— 

877,50 

750 — 

900 — 

975 — 

825,— 

990,— 

1 072,50 

bis 31. 12. 1973 

J ahresei nkomraen 

7 800 — 

9 360 — 

10 140 — 

8 700,— 

10 440,— 

11 310, — 

9 600, — 

11 520,- - 

12 480, - - 

10 500 — 

12 600, - 

13 650,- - 


Monatseinkommen 

650 — 

780,— 

845,— 

725 — 

870,— 

942,50 

800, —• 

960 — 

1 040 — 

875,— 

1 050,— 

1 137.50 

ab 1. 1.1974 

Jahreseinkommen 

8 400 — 

10 080 — 

10 920 — 

9 300,— 

11 160, — 

12 090 — 

10 200,— 

12 240 — 

13 260 — 

11 100 — 

13 320,— 

14 430,— 


Monatseinkommen 

700 — 

840 — 

910,— 

775,— 

930,— 

1 007,50 

850,— 

1 020,— 

1 105,— 

925,— 

1 110,— 

1 202,50 
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Lebensalter 


Bis zum vollendeten 

35. Lebensjahr 

Bis zum vollendeten 

45. Lebensjahr 

Bis zum vollendeten 

55. Lebensjahr 

Ab vollendetem 

55. Lebensjahr 

4. Höherer Dienst 


+ 20 °/o 

+ 30 <Vo 


+ 20 ®/o 

+ 30 °/o 


20 °/o 

-r 30 °/o 


+ 20 °/o 

+ 30 0 o 

bis 

30. 9.1953 

Jahreseinkommen 

7 200,- 

- 8 640,-- 

9 360,— 

8 400,- 

- 10 080 — 

10 920 

9 600 — 

11 520,— 

12 480,— 

10 800, 

- 12 960,— 

14 040 — 



Monatseinkommen 

600,- 

720,— 

780,— 

700- 

840 — 

910,— 

800,— 

960 — 

1 040,— 

900,- 

1 080,-- 

1 170,— 

bis 

31. 12. 1960 

Jahreseinkommen 

8 400,- 

- 10 080,— 

10 920,— 

9 600- 

- 11 520,— 

12 480,— 

10 800 — 

12 960,— 

14 040,— 

12 000- 

- 14 400,— 

15 600,— 



Monatseinkommen 

700,- 

840,— 

910,— 

800- 

960 — 

1 040,— 

900,— 

1 080,— 

1 170,— 

1 000,- 

- 1 200 — 

1 300 — 

bis 

31. 12. 1965 

Jahreseinkommen 

9 000,- 

- 10 800,— 

11 700,— 

10 200 - 

- 12 240 — 

13 260 — 

11 400,— 

13 680,— 

14 820,— 

12 600.- 

- 15 120,— 

16 380 — 



Monatseinkommen 

750,- 

- 900 — 

975,— 

! 850- 

- 1 020 — 

1 105,— 

950,— 

1 140,— 

1 235,— 

1 050,- 

1 260,— 

1 365,— 

bis 

31. 3. 1969 

Jahreseinkommen 

9 600,- 

- 11 520 — 

12 480 — 

10 800,- 

- 12 960,— 

14 040,— 

12 000 — 

14 400,— 

15 600,— 

13 200- 

- 15 840,— 

17 160 — 



Monatseinkommen 

800,- 

- 960,— 

1 040,— 

900- 

- 1 080,— 

1 170,— 

1 000 — 

1 200 — 

1 300,— 

1 100,- 

- 1 320,— 

1 430.— 

bis 

31. 12. 1973 

Jahreseinkommen 

10 200,- 

- 12 240,— 

13 260,— 

11 400- 

- 13 680 — 

14 820 — 

12 600,— 

15 120,— 

16 380,— 

13 800,- 

- 16 560 — 

17 940,— 



Monatseinkommen 

850,- 

- 1 020,— 

1 105,— 

950- 

- 1 140,— 

1 235,— 

1 050,— 

1 260,— 

1 365,— 

1 150,- 

- 1 380,— 

1 495— 

ab 

1. 1. 1974 

Jahreseinkommen 

10 800,- 

- 12 960,— 

14 040,— 

12 000- 

- 14 400 — 

35 600 — 

13 200,— 

15 840 — 

17 160,— 

14 400,- 

17 280 — 

18 720,— 



Monatseinkommen 

900,- 

- 1 080,— 

1 170,— 

1 000,- 

- 1 200 — 

1 300,— 

1 100,— 

1 320,— 

1 430,— 

1 200,- 

- 1 440,— 

1 560—/ 
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9. Die Besoldungsü Ihm. sicht (Anlage 4 zu den §§ 15 und 17) erhält die nachstehende Fassung: 


„Anlage 4 

(zu den §§ 15 und 17 der 3. DV-BEG) 


Besoldungsübersicht 


1. Eint a c: li e i 1) i e n s t 


Erreich ba re 
Dicnstbezügo 


Bis zum 

Bis zum 

Bis zum 

Ab 

vollendeten 

vollendeten 

vollendeten 

vollendetem 

35. 

45. 

55. 

55. 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 


bis 30. 

9. 1951 

2 700 

3 000 

3 300 

3 450 

bis 31. 

3. 1953 

3 132 

3 480 

3 828 

4 002 

bis 31. 12. 1955 

3 564 

3 960 

4 356 

4 554 

bis 31. 

3. 1957 

3 888 

4 320 

4 752 

4 968 

bis 31. 

5. 1960 

4 680 

4 914 

5 148 

5 244 

bis 31. 12. I960 

5 008 

5 258 

5 508 

5611 

bis 30. 6. 1962 

5 409 

5 679 

5 949 

6 060 

bis 28. 2. 1963 

5 734 

6 020 

6 306 

6 424 

bis 30. 

9. 1964 

5 784 

6 096 

6 720 

6 876 

bis 31. 

8. 1965 

6 247 

6 584 

7 258 

7 426 


Bis zum 

Bis zum 

Bis zum 

Ab 

vollendeten 

vollendeten 

vollendeten 

vollendetem 

35. 

45. 

50. 

50. 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensj ahr 


bis 31. 12. 1965 

6 872 

7 636 

8 018 

8 400 

bis 30. 9. 1966 

7 147 

7 941 

8 339 

8 736 

bis 30. 6. 1968 

7 433 

8 259 

8 673 

9 085 

bis 31. 3. 1969 

7 730 

8 589 

9 020 

9 448 


Bis zum 

Bis zum 

Ab 

vollendeten 

vollendeten 

vollendetem 

35. 

45. 

45. 

Lebensj ahr 

Lebensj ahr 

Lebensjahr 


bis 31. 8. 1969 

9 162 

10 284 

10 848 

bis 31. 12. 1970 

10 306 

11 512 

12 115 

bis 31. 12. 1971 

11 516 

12 798 

13 440 

bis 31. 12. 1972 

12 555 

13 893 

14 563 

bis 31. 12. 1973 

i3 889 

15311 

16 021 

ab 1. 1.1974. 

15 898 

17 341 

18 062 


Mittlerer Dienst 




Bis zum 

Bis zum 

Bis zum 

Ab 





vollendeten 

vollendeten 

vollendeten 

vollendetem 





35. 

45. 

55. 

55. 





Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Erreichbare 

bis 

30. 

9. 1951 

3 400 

4 000 

4 600 

4 900 

Dienstbezüge 

bis 

31. 

3.1953 

3 944 

4 640 

5 336 

5 684 


bis 

31. 

12.1955 

4 488 

5 280 

6 072 

6 468 


bis 

31. 

3. 1957 

4 896 

5 760 

6 624 

7 056 


bis 

31. 

5.1960 

5 698 

6 622 

7 084 

7 448 


bis 

31. 

12.1960 

6 097 

7 086 

7 580 

7 969 


bis 

30. 

6.1962 

6 585 

7 653 

8 186 

8 607 


bis 

30. 

9.1964 

6 980 

8 112 

8 677 

9 123 


bis 

31. 

8.1965 

7 538 

8 761 

9 371 

9 853 
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Bis zum 

Bis zum 

Bis zum 

Ab 

vollendeten 

vollendeten 

vollendeten 

vollendetem 

35. 

45. 

50. 

50. 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 


bis 31. 12. 1965 

8 148 

9 120 

9 606 

10 092 

bis 30. 9. 1966 

8 474 

9 485 

9 990 

10 496 

bis 30. 6. 1968 

8 813 

9 864 

10 390 

10916 

bis 31. 3.1969 

9 166 

10 259 

10 806 

11 353 


Bis zum 

Bis zum 

Ab 

vollendeten 

vollendeten 

vollendetem 

35. 

45, 

45, 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 


bis 31. 8. 1969 

10 650 

12 636 

13 629 

bis 31. 12. 1970 

11 907 

14 041 

15 108 

bis 31. 12. 1971 

13 640 

16 216 

17 505 

bis 31. 12. 1972 

14 894 

17 578 

18 919 

bis 31. 12. 1973 

16 430 

19 278 

20 703 

ab 1. 1.1974 

18 498 

21 427 

22 891 


3. Gehobener Dienst 


Erreichbare 

Dienstbezüge 


bis 31. 12. 1965 
bis 30. 9. 1966 
bis 30. 6. 1968 
bis 31. 3. 1969 


bis 30. 9. 1951 
bis 31. 3. 1953 
bis 31. 12. 1955 
bis 31. 3.1957 
bis 31. 5. 1960 
bis 31. 12. 1960 
bis 30. 6. 1962 
bis 30. 9. 1964 
bis 31. 8. 1965 


Bis zum 

Bis zum 

Bis zum 

Ab 

vollendeten 

vollendeten 

vollendeten 

vollendetem 

35. 

45. 

55. 

55. 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 


4 800 

6 000 

7 200 

7 800 

5 568 

6 960 

8 352 

9 048 

6 336 

7 920 

9 504 

10 296 

6 912 

8 640 

10 368 

11 232 

7 752 

9 576 

10 944 

11 700 

8 295 

10 246 

11 710 

12 519 

8 959 

11 066 

12 647 

13 395 

9 497 

11 730 

13 279 

14 065 

10 257 

12 551 

14 209 

15 050 

Bis zum 

Bis zum 

Bis zum 

Ab 

vollendeten 

vollendeten 

vollendeten 

vollendetem 

35. 

45. 

50. 

50. 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

11 490 

13 296 

14 198 

15 100 

11 950 

13 828 

14 766 

15 704 

12 428 

14 381 

15 357 

16 332 

12 925 

14 956 

15 971 

16 985 


Bis zum 

Bis zum 

Ab 

vollendeten 

vollendeten 

vollendetem 

35. 

45. 

45. 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 


bis 31. 8. 1969 

14 712 

17 592 

19 032 

bis 31.12. 1970 

16 095 

19 131 

20 649 

bis 31. 12. 1971 

17 838 

20 976 

22 544 

bis 31. 12. 1972 

19 401 

22 647 

24 269 

bis 31. 12. 1973 

21 272 

24 696 

26 407 

ab 1. 1,1974 

23 577 

27 318 

29 188 
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4. Höhere r I ) i e n s t 


Bis zum 
vollendeten 

35. 

Lebensjahr 

Bis zum 
vollendeten 
45. 

Lebensjahr 

Bis zuin 
vollendeten 
55. 

Lebensjahr 

Ab 

vollendetem 

55, 

Lebensjahr 

Erreichbare; 

bis 30. 9. 1951 

7 100 

9 300 

11 500 

12 600 

Dienstbezüge 

bis 31. 3. 1953 

8 236 

10 788 

13 340 

14 616 


bis 31. 12. 1955 

9 372 

12 276 

15 180 

16 632 


bis 31. 3. 1957 

10 224 

13 392 

16 560 

18 144 


bis 31. 5. 1960 

10 792 

14 136 

17 480 

18 900 


bis 31. 12. 1960 

11 547 

14 984 

18 529 

20 034 


bis 30. 6. 1962 

12 471 

16 033 

19 826 

21 436 


bis 30. 9. 1964 

13 095 

16 835 

20 817 

22 508 


bis 31. 8. 1965 

14 012 

18013 

22 274 

24 084 


bis 31. 12. 1965 

16 360 

18 726 

22 274 

24 084 


bis 30. 9. 1966 

17 014 

19 475 

23 165 

24 084 


bis 30. 6. 1968 

17 695 

20 254 

23 860 

24 720 


bis 31. 3. 1969 

18 403 

20 963 

24 695 

25 585 



Bis zum 

Bis zum 

Bis zum 

Ab 



vollendeten 

vollendeten 

vollendeten 

vollendetem 



35. 

45. 

50. 

50. 



Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 

Lebensjahr 


bis 31. 8. 1969 

20 036 

23 368 

25 034 

26 700 


bis 31. 12.1970 

21 614 

25 088 

26 825 

28 562 


bis 31. 12. 1971 

24 177 

28 451 

30 588 

32 724 


bis 31. 12. 1972 

25 825 

30 089 

32 221 

34 353 


bis 31. 12. 1973 

27 986 

32 380 

34 577 

36 776 


ab 1. 1. 1974 

30 753 

35 445 

37 790 

40 136." 

10. Die Besoldungsübersicht (Anlage 5c zu 

§ 22) erhält die 

nachstehende Fassung: 



„Anlage 5 c 

(zu § 22 der 3. DV-BEG) 


Besoldungsübersicht 

Rente 


Lebensalter am 1. 

10. 1953 


Bis zum 
vollendeten 

35. 

Lebensjahr 

Bis zum 
vollendeten 

45. 

Lebensjahr 

Ab 

vollendetem 

45. 

Lebensjahr 

1. Einfacher Dienst 







1. Diensteinkommen 

bis 

31. 8. 

1969 

9 162 

10 284 

10 848 

jährlich 

bis 

31. 12. 

1970 

10 306 

11 512 

12 115 


bis 

31. 12. 

1971 

11 516 

12 798 

13 440 


bis 

31. 12. 

1972 

12 555 

13 893 

14 563 


bis 

31. 12. 

1973 

13 889 

15311 

16 021 


ab 

1 . 1 . 

1974 

15 898 

17 341 

18 062 

2. Versorgungsbezüge 

bis 

31. 8. 

1969 

4 123 

6 685 

7919 

jährlich 

bis 

31. 12. 

1970 

4 638 

7 483 

8 844 


bis 

31. 12. 

1971 

5 182 

8 319 

9811 


bis 

31. 12. 

1972 

5 650 

9 030 

10 631 


bis 

31. 12. 

1973 

6 250 

9 952 

11 695 


ab 

1. 1. 

1974 

7 154 

11 272 

13 185 

3. Jahresrente 

bis 

31. 8. 

1969 

2 748 

4 452 

5 280 

( 2 /a aus Nr. 2) 

bis 

31. 12. 

1970 

3 096 

4 992 

5 892 


bis 

31. 12. 

1971 

3 456 

5 544 

6 540 


bis 

31. 12. 

1972 

3 768 

6 024 

7 092 


bis 

31. 12. 

1973 

4 164 

6 636 

7 800 


ab 

1. 1. 

1974 

4 764 

7 512 

8 796 
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Lebensalter am 1. 10. 1953 

Bis zum 
vollendeten 

35. 

Lebensjahr 

Bis zum 
vollendeten 

45. 

Lebensjahr 

Ab 

vollendetem 

45. 

Lebensjahr 

4. Monulsrenle bis 31. 8. 1969 

229 

371 

440 

bis 31. 12. 1970 

258 

416 

491 

bis 31. 12. 1971 

288 

462 

545 

bis 31. 12. 1972 

314 

502 

591 

bis 31. 12. 1973 

347 

553 

650 

ab 1. 1.1974 

397 

626 

733 


2. Mittlerer Dienst 

1. Diensteinkommen 

bis 

31. 8. 1969 

10 650 

12 636 

13 629 

jährlich 

bis 

31. 12. 1970 

11 907 

14 041 

15 108 


bis 

31.12.1971 

13 640 

16216 

17 505 


bis 

31. 12. 1972 

14 894 

17 578 

18 919 


bis 

31. 12. 1973 

16 430 

19 278 

20 703 


ab 

1. 1. 1974 

18 498 

21 427 

22 891 

2, Versorgungsbezüge 

bis 

31. 8. 1969 

4 793 

8 213 

9 949 

jährlich 

bis 

31. 12. 1970 

5 358 

9 127 

11 029 


bis 

31. 12. 1971 

6 138 

10 540 

12 779 


bis 

31. 12. 1972 

6 702 

11 426 

13811 


bis 

31. 12. 1973 

7 394 

12 531 

15 113 


ab 

1. 1.1974 

8 324 

13 928 

16710 

3. Jahresrente 

bis 

31. 8. 1969 

3 192 

5 472 

6 636 

( 2 /s aus Nr. 2) 

bis 

31. 12. 1970 

3 576 

6 084 

7 356 


bis 

31. 12. 1971 

4 092 

7 032 

8 520 


bis 

31.12.1972 

4 464 

7 620 

9 204 


bis 

31.12.1973 

4 932 

8 352 

10 080 


ab 

1. 1. 1974 

5 544 

9 288 

11 136 

4. Monatsrente 

bis 

31. 8.1969 

266 

456 

553 


bis 

3t. 12. 1970 

298 

507 

613 


bis 

31.12.1971 

341 

586 

710 


bis 

31. 12. 1972 

372 

635 

767 


bis 

31. 12. 1973 

411 

696 

840 


ab 

1. 1. 1974 

462 

774 

928 


3. Gehobener Dienst 

1. Diensteinkommen 

bis 

31. 8. 1969 

14 712 

17 592 

19 032 

jährlich 

bis 

31.12.1970 

16 095 

19 131 

20 649 


bis 

31. 12. 1971 

17 838 

20 976 

22 544 


bis 

31. 12. 1972 

19 401 

22 647 

24 269 


bis 

31.12.1973 

21 272 

24 696 

26 407 


ab 

1. 1.1974 

23 577 

27 318 

29 188 

~ 2. Versorgungsbezüge 

bis 

31. 8.1969 

6 620 

11 435 

13 893 

jährlich 

bis 

31. 12. 1970 

7 243 

12 435 

15 074 


bis 

31. 12. 1971 

8 027 

13 634 

16 457 


bis 

31. 12. 1972 

8 730 

14 721 

17 716 


bis 

31.12.1973 

9 572 

16 052 

19 277 


ab 

1. 1.1974 

10 610 

17 757 

21 307 

3. Jahresrente 

bis 

31. 8.1969 

4 416 

7 620 

9 264 

(7a aus Nr, 2) 

bis 

31.12.1970 

4 824 

8 292 

10 044 


bis 

31.12. 1971 

5 352 

9 096 

10 968 


bis 

31. 12. 1972 

5 820 

9 816 

11 808 


bis 

31. 12. 1973 

6 384 

10 704 

12 852 


ab 

1. 1.1974 

7 068 

11 844 

14 208 

4. Monalsrente 

bis 

31. 8.1969 

368 

635 

772 


bis 

31. 12. 1970 

402 

691 

837 


bis 

31.12.1971 

446 

758 

914 


bis 

31. 12. 1972 

485 

818 

984 


bis 

31. 12. 1973 

532 

892 

1 071 


ab 

1. 1. 1974 

589 

987 

1 184 
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Lebensalter am 

1. 10. 1953 

Bis zum 
vollendeten 
35. 

Lebensjahr 

Bis zum 
vollendeten 

45. 

Lebensjahr 

Bis zum 
vollendeten 

50. 

Lebensjahr 

Ab 

vollendetem 

50. 

Lebensjahr 

4. Höherer Dienst 







1. 

Diensteinkommen 

bis 

31. 8. 1969 

20 036 

23 368 

25 034 

26 700 


jährlich 

bis 

31. 12. 1970 

21 614 

25 088 

26 825 

28 562 



bis 

31. 12. 1971 

24 177 

28 451 

30 588 

32 724 



bis 

31. 12. 1972 

25 825 

30 089 

32 221 

34 353 



bis 

31.12.1973 

27 986 

32 380 

34 577 

36 776 



ab 

1. 1. 1974 

30 753 

35 445 

37 790 

40 136 

2. 

Versorgungsbezüge 

bis 

31. 8. 1969 

7 013 

12 852 

18 275 

20 016 


jährlich 

bis 

31. 12. 1970 

7 565 

13 798 

19 582 

21 420 



bis 

31. 12. 1971 

8 462 

15 648 

21 106 

23 561 



bis 

31. 12. 1972 

9 039 

16 549 

22 232 

24 734 



bis 

31. 12. 1973 

9 795 

17 809 

23 858 

26 479 



ab 

1. 1.1974 

10 764 

19 495 

26 075 

28 898 

3. 

Jahresrente 

bis 

31. 8. 1969 

4 680 

8 568 

12 180 

13 344 


( 2 /a aus Nr. 2) 

bis 

31.12.1970 

5 040 

9 204 

13 056 

14 280 



bis 

31. 12. 1971 

5 640 

10 440 

14 076 

15 708 



bis 

31. 12. 1972 

6 024 

11 028 

14 820 

16 488 



bis 

31.12.1973 

6 528 

11 868 

15 900 

17 652 



ab 

1. 1. 1974 

7 176 

12 996 

17 388 

19 260 

4. 

Monatsrente 

bis 

31. 8. 1969 

390 

714 

1 015 

1 112 



bis 

31.12.1970 

420 

767 

1 088 

1 190 



bis 

31.12.1971 

470 

870 

1 173 

1 309 



bis 

31.12.1972 

502 

919 

1 235 

1 374 



bis 

31. 12. 1973 

544 

989 

1 325 

1 471 



ab 

1. 1.1974 

598 

1 083 

1 449 

1 605." 


Artikel 4 

Ubergangsvorschriften 

(1) Die Unanfechtbarkeit oder die Rechtskraft einer vor Verkündung dieser Verordnung ergangenen Ent¬ 
scheidung steht einer erneuten Entscheidung auf Grund dieser Verordnung nicht entgegen. 

(2) Bei Leistungsverbesserungen für laufende Renten auf Grund der Änderungen in den Artikeln 1 bis 3 
dieser Verordnung bedarf es eines neuen Antrages nicht. 

(3) Bei der erneuten Entscheidung über den Anspruch sind die Entschädigungsorgane an die tatsäch¬ 
lichen Feststellungen gebunden, auf denen der vor Verkündung dieser Verordnung ergangene unanfecht¬ 
bare Bescheid oder die rechtskräftige gerichtliche Entscheidung beruht. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung, soweit die Ansprüche vor Verkündung die¬ 
ser Verordnung durch Vergleich oder Abfindung geregelt worden sind, es sei denn, daß ausdrücklich 
eine Berücksichtigung künftiger Leistungsverbesserungen ausgeschlossen worden ist. 

(5) Soweit vor Verkündung dieser Verordnung Ansprüche von Berechtigten durch unanfechtbaren Be¬ 
scheid oder durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung vorbehaltlos festgesetzt worden sind, behält es 
hierbei zugunsten der Berechtigten sein Bewenden. 


Artikel 5 
Berlin-Klausel 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1) in Verbindung mit § 240 des Bundesentschädigungsgesetzes auch im Land Berlin. 

Artikel 6 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1974 in Kraft. 


Bonn, den 28. November 1974 

Der Bundeskanzler 
Schmidt 


Der Bundes minister der Finanzen 
Hans Apel 
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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Kostenordnung 
für die Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen 

Vom 28. November 1974 

Auf Grund des § 24 Abs. 1 Nr. 5 der Gewerbeord¬ 
nung vei'ordnet die Bundesregierung mit Zustim¬ 
mung des Bundes rat es: 

Artikel 1 

Die Kostenordnung für die Prüfung überwachungs- 
bedürftiger Anlagen vom 31. Juli 1970 (Bundesge- 
setzbl. I S. 1162), geändert durch die Erste Verord¬ 
nung zur Änderung der Kostenordnung für die 
Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen vom 
14. November 1972 (Bundesgesetzbl. I S.2105), wird 
dahin geändert, daß die Anhänge I bis VI durch die 
dieser Verordnung beigefügten Anhänge I bis VI 
ersetzt werden. 

Artikel 2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Über¬ 
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetz¬ 
blatt I S. 1) in Verbindung mit Artikel XIV des Vier¬ 
ten Bundesgesetzes zur Änderung der Gewerbeord¬ 
nung vom 5. Februar 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 61) 
au di im Land Berlin. 


Artikel 3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. No¬ 
vember 1974 in Kraft. 


Bonn, den 28. November 1974 

Der Bundeskanzler 
Schmidt 


Der Bundes minister 
für Arbeit und Sozialordnung 
Walter Arendt 
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Anhang I 


Gebühren 

für die Prüfung von Dampfkesselanlagen 


Für die Prüfung von Dampfkesselanlagen werden folgende Gebühren erhoben: 


1. Hochdruckdampfkessel nach § 4 Abs. 1 DampfkV 


1.1. Bemessungsgrundlage 

1.1.1. Bemessungsgrundlage der Gebühren für die Prüfung von Hochdruckdampfkesseln ist die 
Jahresgebühr, abgesehen von sonstigen Prüfungen nach Nummer 1.7. 

Die Jahresgebühr besteht aus 

a) der Grundgebühr nach Nummer 1.1.2, 

b) dem Zuschlag für Abgas-Wasservorwärmer nach Nummer 1.1.3, 

c) dem Zuschlag für besondere Feuerungen nach Nummer 1.1.4, 

d) dem Zuschlag bei Verzicht auf die ständige Beaufsichtigung nach Nummer 1.1.5, 

e) dem Zuschlag für das Druckausdehnungsgefäß bei Heißwassererzeugern nach Num¬ 
mer 1.1.6. 


1 . 1 . 2 . 


1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 


Die Grundgebühr wird berechnet 


a) 


bei nicht elektrisch beheizten Dampfkesseln nach der Heizfläche H in m 2 (Nummer 1.1.7) 
und beträgt je Dampfkessel 

bis 100 m 2 Heizfläche in DM 


b) 


über 100 bis 500 m 2 Heizfläche in DM 
über 500 bis 3 000 m 2 Heizfläche in DM 
über 3 000 m 2 Heizfläche in DM; 

bei elektrisch beheizten Dampfkesseln nach der elektrischen 
Leistung N in kW und beträgt in DM: 


2,478 ■ 
0,987 ■ 
0,861 * 
0,777 - 


H + 92,50 
H + 241,50 
H + 304,50 
H + 556,50 


0,115* N + 93, 


Bei Abgas-Wasservorwärmern, die vom Dampfkessel wasserseitig ab¬ 
sperr bar sind, beträgt der Zuschlag 

Bei Dampfkesseln, die mit automatischen, teilautomatischen oder kombi¬ 
nierten öl-, Gas-, Späne- oder Staubfeuerungen ausgerüstet sind, beträgt 
der Zuschlag je Feuerung 

Bei Dampfkesseln, bei denen aut die ständige Beaufsichtigung verzichtet 
wird, beträgt der Zuschlag für die Prüfung der besonderen Einrich¬ 
tungen 


124,— DM 


36,50 DM 


62,— DM 


1 . 1 . 6 . 


Bei Heißwassererzeugern, die ein Druckausdehnungsgefäß besitzen, be¬ 
trägt der Zuschlag für das Druckausdehnungsgefäß mit einem Raum¬ 


inhalt 

bis 400 Liter 62,— DM 

über 400 Liter bis 2 000 Liter 90,— DM 

über 2 000 Liter bis 5 000 Liter 129— DM 

über 5 000 Liter bis 10 000 Liter 186,—DM 

und je weiter angefangene 10 000 Liter zusätzlich 15,— DM 


Besitzen mehrere Heißwassererzeuger ein gemeinsames Druckausdehnungsgefäß, so ist 
bei der Berechnung der Gebühr der Zuschlag für das Druckausdehnungsgefäß durch die 
Zahl der Heißwassererzeuger zu teilen. 


1.1.7. Berechnung der Heizfläche 

1.1.7.1. Als Heizfläche gilt, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, die feuer- oder abgas¬ 
berührte Oberfläche des gesamten Kesselkörpers einschließlich der Überhitzer und 
Zwischenüberhitzer. 


1.1.7.2. Bei Rohrwänden gilt als Heizfläche in m 2 die Fläche 

H === n * 1 * d a * n 
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Es bedeuten 

n Anzahl der Rohre in der Rohrwand, wobei jedoch höchstens folgende Rohrzahl zu¬ 
grunde gelegt werden darf: 

b 

nm “ 2 • d a 

1 mittlere beheizte Länge der Rohre in m 
d a Rohraußendurchmesser in m 
b Breite der Rohrwand in m. 

Eine Bestiftung der Rohre und angeschweißte Rippen als Halterung für Auskleidungen, 
Ausmauerungen, Ausstampfungen und dergleichen bleiben unberücksichtigt. 

1.1.7.3. Bei Rohrwandkonstruktionen, die gegen den Feuerraum abgedeckt sind (z. B. Bailey- 
Platten, Zündgürtel, Zyklone), gilt als Heizfläche in m 2 die Fläche 

H = n • 1 •-~— * n 

2 

wobei für n die tatsächlich vorhandene Anzahl der Rohre einzusetzen ist. 

1.1.7.4. Bei Rohrwänden aus Flossenrohren und bei ähnlichen Konstruktionen gilt als Heizfläche 
in m 2 die Fläche 

H = “’l'[( i T S ') + (t — da) ] 

wobei t die Teilung der Rohre in der Rohrwand bedeutet. 

1.1.7.5. Werden Dampfkessel ausschließlich durch die Abhitze von Dieselmotoren beheizt, so gilt 
als Heizfläche 

a) bei Dampfkesseln mit festgesetztem niedrigsten Wasserstand die bis in Höhe des fest¬ 
gesetzten niedrigsten Wassertandes gemessene wasserberührte Oberfläche des Dampf¬ 
kessels 

b) bei Dampfkesseln ohne festgesetzten niedrigsten Wasserstand die gesamte wasser- 
und dampfberührte Oberfläche des Dampfkessels. 

1.2. Vorprüfung 

1.2.1. Für die Prüfung der Festigkeit und der Konstruktionsunterlagen sowie für die Prüfung 
der Antragsunterlagen wird insgesamt erhoben 

a) bei einem Dampfkessel mit einer Heizfläche bis 100 m 2 das 3fache der der Heizfläche 
entsprech enden Jahresgebühr, 

b) bei einem Dampfkessel mit einer Heizfläche über 100 m 2 bis 450 m 2 das 3fache der 
einer Heizfläche von 100 m 2 entsprechenden Jahresgebühr, 

c) bei einem Dampfkessel mit einer Heizfläche über 450 m 2 das l,5fache der der Heiz¬ 
fläche entsprechenden Jahresgebühr, 

wobei der Zuschlag nach Nummer 1.1.5 nur zur Hälfte zu berücksichtigen ist. 

1.2.2 Werden die Unterlagen für eine Dampfkesselanlage mit mehreren Dampfkesseln gleicher 
Bauart und Größe gleichzeitig eingereicht, so wird die Gebühr nach Nummer 1.2.1 nur für 
einen Dampfkessel erhoben. 

1.2 3, Werden von demselben Antragsteller die Unterlagen für mehrere Dampfkesselanlagen 

gleicher Bauart und Größe, die ohne Bezug auf den Aufstellungsort erlaubt werden, oder 
für mehrere Schiffsdampfkesselanlagen gleicher Bauart und Größe gleichzeitig einge¬ 
reicht, so wird die Gebühr nach Nummer 1.2.1 nur für einen Dampfkessel erhoben. 

1-2.4. Für die Vorprüfung einer wesentlichen Änderung kann bis zu einer halben Jahresgebühr 
erhoben werden. 

1.3. Prüfung vor Inbetriebnahme und nach wesentlicher Änderung 

1.3.1. Bauprüfung und Wasserdruckprüfung 

Für die Bauprüfung und für die Wasserdruckprüfung wird je Dampfkessel und je Prüfung 
eine Jahresgebühr ohne die Zuschläge nach den Nummern 1.1.4 und 1.1.5 erhoben. 

1.3.2. Abnahmeprüfung 

1.3.2.1. Für die Prüfung im kalten Zustand und für die Prüfung im Betriebszustand wird je Dampf¬ 
kessel und je Prüfung 60 v. H. einer Jahresgebühr, mindestens jedoch 92,50 DM erhoben. 

1.3.2.2. Wenn eine Prüfung im kalten Zustand entfallen kann, wird für die Prüfung im Betriebs¬ 
zustand eines Jahresgebühr erhoben. 



1.3.2.3. 

1.3.2.4. 

1.4. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.5. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1 . 6 . 

1.7. 

2 . 

2 . 1 . 

2 . 1 . 1 . 

2 . 1 . 2 . 

2.1.3. 

2.1.4. 

2 . 2 . 

2 . 2 . 1 . 

2 . 2 . 2 . 
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Für die Prüfung einer Dampfkesselanlage, für die eine befristete Betriebserlaubnis nach 
§ 11 Abs. 2 DampfkV erteilt ist, kann bis zu einer Jahresgebühr erhoben werden. 

Für eine eingeschränkte Abnahmeprüfung, z. B. nach wesentlicher Änderung (Teil- 
abnahmoprülung). kann bis zu einer halben Jahresgebühr erhoben werden. 

Wiede rk eh re n de Pr üf u ngon 

Für die wiederkehrenden Prüfungen (äußere Prüfung, innere Prüfung, Wasserdruckprü- 
fung) wird zu Beginn jedes Kalenderjahres eine Jahresgebühr erhoben, unabhängig von 
der Art und Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen. Die Jahresgebühr ist nicht zu erhe¬ 
ben, wenn ein Dampfkessel außer Betrieb gesetzt und dies der zuständigen technischen 
Überwachungsorganisation bis zum 31. Dezember des vorangegangenen Jahres angezeigt 
worden ist; dies gilt nicht für die im Laufe des nächsten Kalenderjahres wieder angemel- 
d e ten Da nipi k nsse I. 

Tn dem Jahr, in dem die Gebühr für die Abnahmeprüfung fällig wird, wird für die wieder¬ 
kehrende Prüfung keine Jahresgebühr erhoben. 

Kann eine Wasserdruckprüfung, die im Zusammenhang mit einer inneren Prüfung als 
Ergänzung durchzuführen ist, nicht im zeitlichen Zusammenhang mit der inneren Prüfung 
durchgeführt werden, so kann dafür bis zu 70 v. H. einer Jahresgebühr, mindestens jedoch 
92,50 DM erhoben werden. 

P r ü f u n g vor Wiederinbetriebnahme 

Sind bei einem während eines vollen Kalenderjahres vorübergehend außer Betrieb ge¬ 
setzten Dampfkessel Prüfungen entfallen, so wird für jede nachgeholte Prüfung 70 v. H. 
einer Jahresgebühr, mindestens jedoch 92,50 DM erhoben. 

War eine Damptkesselanlage länger als zwei Jahre außer Betrieb gesetzt, so wird für 
jede Prüfung vor Wiederinbetriebnahme (innere Prüfung, Wasserdruckprüfung) 70 v. H. 
einer Jahresgebühr, mindestens jedoch 92,50 DM erhoben. 

Angeordnete Priifung 

Für eine angeordnete Prüfung wird bis zu 70 v. H. einer Jahresgebühr, mindestens jedoch 
92,50 DM erhoben. 

Sonstige Prüfungen 

Für die in den Nummern 1.2 bis 1.6 nicht genannten Prüfungen werden die 
Gebühren nach dem Zeitaufwand berechnet. Sie betragen für jeden Sach¬ 
verständigen für jede Stunde und für jede begonnene Stunde 50,— DM 

Niederdruckdampfkessel nach § 4 Abs. 2 DampfkV 

Bemessungsgrundlage 

Bemessiingsgrundlage der Gebühren für die Prüfung von Niederdruckdampfkesseln sind 
die Grundgebühr nach Nummer 2.1.2 und die Zuschläge für besondere Feuerungen nach 
Nummer 2.1.3 sowie für das Druckausdehnimgsgefäß bei Heißwassererzeugern nach Num¬ 
mer 2.1.4. 

Die Grundgebühr wird bei Dampferzeugern nach der Dampfleistung D in t/h und bei 
Heißwassererzeugern nach der Wärmeleistung Q in Gcal/h berechnet. Die Grundgebühr 
beträgt je Nieclerd ruck dampf kessel mit einer Dampfleistung bzw. Wärmeleistung 
bis 4 t/h in DM: 34,65 • D + 62 

bzw. bis 2,4 Gcal/h in DM: 56,70 • Q-F 62 

über 4 t/h in DM: 17,33 - D + 131 

bzw. über 2,4 Gcal/h in DM: 28,35 • Q -f 131. 

Bei Dampfkesseln, die mit automatischen, teilautomatischen und kombi¬ 
nierten Öl-, Gas-, Spane- oder Staubfeuerungen ausgerüstet sind, beträgt 
der Zuschlag je Feuerung 36,50 DM 

Bei Heißwassererzeugern, die ein Druckausdehnungsgefäß besitzen, wird der Zuschlag 
nach Nummer 1.1.6 berechnet. 

Vorprüfung 

Für die Prüfung der Festigkeit und der Konstruktionsunterlagen sowie für die Prüfung 
der Antragsunterlagen wird insgesamt das 2fache der Gebühr nach Nummer 2,1 erhoben. 
Die Nummern 1.2.2 und 1.2.3 finden entsprechende Anwendung. 

Für die Vorprüfung einer wesentlichen Änderung kann bis zu 70 v. H. der Gebühr nach 
Nummer 2.1 erhoben werden. 
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2.3. Prüfung vor Inbetriebnahme und nach wesentlicher Änderung 

2.3.1. Für die Prüfung der Bauausführung und für die Wasserdruckprüfung wird je Dampfkessel 
und je Prüfung eine Gebühr nach Nummer 2.1 ohne den Zuschlag nach Nummer 2.1.3 
erhoben. 

2.3.2. Für die Abnahmeprüfung wird ie Dampfkessel das l,4fache der Gebühr nach Nummer 2.1 
erhoben. 

2.3.3. Für die Abnahmeprüfung nach einer wesentlichen Änderung wird je Dampfkessel eine 
Gebühr na eh Ni .1 m m er 2.1 erhoben. 

2.4. A n g e o r d n o t e P r ü f u n g 

Für eine tmgeordnete Prüfung wird eine Gebühr nach Nummer 2.1 erhoben. 

2.5. Sonstige Pr Ölungen 

Für die in den Nummern 2.2 bis 2.4 nicht genannten Prüfungen werden 
die Gebühren nach dem Zeitaufwand berechnet. Sie betragen für jeden 
Sachverständigen für jede Stunde und für jede begonnene Stunde 50,— DM 

3. Klein dampf Kessel nach § 4 Abs. 3 Dampf kV 

3.1. Vorprüfung, Prüfung vor Inbetriebnahme und nach wesentlicher Ände¬ 
rung 

Für die Vorprüfung, Bauprüfung, Wasserdruckprüfung und Abnahmeprüfung von Klein¬ 
dampfkesseln sowie für jede Prüfung nach einer wesentlichen Änderung wird je Prüfung 
und je Dampfkessel, unabhängig von der Größe, eine Gebühr von 98,50 DM erhoben. Für 
die Vorprüfung finden die Nummern 1.2.2 und 1.2.3 entsprechende Anwendung. 

3.2. Sonstige Prüfungen 

Für die in der vorstehenden Nummer nicht genannten Prüfungen werden 
die Gebühren nach dem Zeitaufwand berechnet. Sie betragen für jeden 
Sachverständigen für jede Stunde und für jede begonnene Stunde 50,— DM 

4. Gebühren für Prüfungen, die zu dem vorgesehenen Zeitpunkt nicht begonnen oder 
nicht zu Ende geführt werden 

4.1. Ist eine Prüfung an dem vorgesehenen Tage aus Gründen, die von demjenigen zu ver¬ 
treten sind, der die Prüfung veranlaßt hat, nicht begonnen oder nicht zu Ende geführt wor¬ 
den, so kann bei wiederkehrenden Prüfungen für ihre Nachholung oder Fortsetzung 
70 v. 11. der Geb üh r naeh Nummer 1.4, 

bei allen übrigen Prüfungen für die nicht begonnene oder nicht zu Ende geführte Prüfung 
und für ihre Nachholung oder Fortsetzung je eine Gebühr bei Hochdruckdampfkesseln 
nach Nummer 1.3, 1.5 oder 1.6, bei Niederdruckdampfkesseln nach Nummer 2.3 oder 2.4 
und b ei. K.1 e i n d a in p f k es se I n n a ch N umm e r 3.1 erhob en werd en. 

4.2. - Sind mehrere Prüfungen für einen Tag vorgesehen und ist an diesem Tag nicht wenig¬ 

stens eine Prüfung beendet worden, so ist die Gebühr nach Nummer 4.1 nur für diejenige 
nicht begonnene oder nicht beendete Prüfung zu erheben, für die der höchste Gebühren¬ 
satz gilt; weitere vorgesehene Prüfungen bleiben unberücksichtigt. 

5. Termin- und Reisezeitzuschläge 

5.1. Für Prüfungen, die zu einem vom Antragsteller verlangten Zeitpunkt durchgeführt wer¬ 
den, kann auf die Gebühren ein Zuschlag bis 25 v. H. erhoben werden. Sollen die Prüfun¬ 
gen außerhalb der für den Sachverständigen festgesetzten Dienstzeit durchgeführt wer¬ 
den, so kann auf die Gebühren ein Zuschlag bis zu 100 v. H. erhoben werden. 

5.2 Für eine Prüfung, zu der der Sachverständige hin und zurück länger als eine Stunde reisen 
muß, kann für die über eine Stunde hinausgehende Zeit ein Reisezuschlag von 12,50 DM 
für jede vollendete Viertelstunde erhoben werden. 

Werden mehrere Prüfungen miteinander verbunden, darf ein Reisezeitzuschlag nur bei 
den Prüfungen erhoben werden, zu denen der Sachverständige gesondert hin und zurück 
länger als eine Stunde reisen würde. Für diese Prüfungen ist der Reisezeitzuschlag antei¬ 
lig zu berechnen. 
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Anhang II 

Gebühren 

für die Prüfung von ortsbeweglichen Druckgasbehältern 
und von Füllanlagen für Druckgase 


Für die Prüfung von ortsbeweglichen Druckgasbehältern und von Füllanlagen für Druckgase 
werden folgende Gebühren erhoben: 

1. Erstmalige Prüfung von Druckgasbehältern 

1.1. Prüfung der Zeichnungsunterlagen 

Prüfung der Zeichnung auf Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 


Druckgasverordnung bei einem Behälterinhalt 

bis 1 000 Liter 18,50 DM 

über 1 000 Liter bis 5 000 Liter 26,50 DM 

über 5 000 Liter bis 10 000 Liter 37,— DM 

über 10 000 Liter 37 — DM 

und zusätzlich je weitere und angefangene 10 000 Liter 18,— DM 


1.2. Werkstoff- und Bauprüfung 

1.2.1. Für die Durchführung der Zugprobe, der Biegeprobe und Wanddickennach¬ 
messung bei dem ersten Behälter werden 24,50 DM 

erhoben. 

1.2.2. Für jede weitere Prüfung nach Nummer 1.2.1, sofern diese an demselben 

Tag und in demselben Betrieb vorgenommen wird, werden 17,— DM 

erhoben. 

1.2.3. Für einen zu wiederholenden Teil der Prüfung nach den Nummern 1.2.1 oder 

1.2.2 werden 17,— DM 

erhoben. 

1.2.4. Für jede zusätzliche besondere Prüfung, z. B. Kerbschlagbiegeversuch oder 

Härteprüfung, werden je 17,— DM 

erhoben. 

1.3. Wasserdruck versuch, äußere und innere Untersuchung, Prüfung des 

Leergewichts und des Rauminhalts 

1.3.1. Für die Durchführung des Wasserdruckversuchs, der äußeren und der inneren Unter¬ 
suchung sowie der Prüfung des Leergewichts und des Rauminhalts wird insgesamt eine 
Grundgebühr (Nummer 1.3.2) und unter den Voraussetzungen der Nummer 1.3.3 außerdem 
eine Litergebühr, mindestens jedoch eine Gebühr nach Nummer 1.3.4 erhoben; bei der Be¬ 
rechnung der Gebühr darf die Höchstgebühr nach Nummer 1.3.5 nicht überschritten werden. 

1.3.2. Grundgebühr 

die Grundgebühr gilt bis zu einem Gesamtinhalt, der geprüften Behälter 
von höchstens 1 000 Liter, jedoch für nicht mehr als 25 Behälter. 

Die Grundgebühr beträgt 79,— DM 

1.3.3. Litergebühr 

Beträgt der Gesamtinhalt der geprüften Behälter mehr als 1 000 Liter, so 
wird zu der Grundgebühr (Nummer 1.3.2) für die 1 000 Liter übersteigenden 
Liter eine Litergebühr erhoben; werden mehr als 25 Behälter geprüft und 
beträgt der Gesamtinhalt von 25 dieser Behälter weniger als 1 000 Liter, so 
wird die Litergebühr für die Summe der Literinhalte des 26. und der weiteren 
Behälter erhoben. 

Die Litergebühr beträgt bis zu einem Gesamtinhalt der geprüften Behälter 
von 5 000 Liter je Liter 
für jedes weitere Liter 

Werden Behälter verschiedener Größe geprüft, so ist bei der Gebührenberech¬ 
nung mit dem Behälter größten Inhalts zu beginnen. 


0,043 DM 
0,025 DM 
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1.3.4. Mi nde s tg eb ü h r 

Die Mindestgebühr besteht aus der Grundgebühr (Nummer 1.3.2) und einem 

Zuschlag für jeden geprüften Behälter von 0,90 DM 

1.3.5. H öch s 1 g ebühr j e Behälter 

Die Höchstgebühr für jeden Behälter beträgt 233,— DM 

Werden mehrere Behälter geprüft, so sind die sich nach den Nummern 1.3.2 
und 1.3.3 ergebenden Gebühren auf jeden Behälter entsprechend seinem 
Litermhalt aulzuteilen, übersteigt dabei der auf einen Behälter entfallende 
Anteil die Höchstgebühr, so ist an Stelle dieses Anteils nur die Höchstgebühr 
zu erheben. 

1.3.6. Berechnungsweise bei mehrtägigen Prüfungen sowie bei Wechsel des Prüfungsortes. 

Die Gebühren nach den Nummern 1.3.2 bis 1.3.5 werden für jeden Prüftag und bei jedem 
Wechsel des Priifimgsortes von neuem erhoben. 

2. Wiederkehrende Prüfungen von Druckgasbehältern 

Für die wiederkehrenden Prüfungen von Druckgasbehältern (Durchführung des Wasser¬ 
druckversuches, der äußeren und inneren Untersuchung sowie der Gewichtsfeststellung) 
werden 95 v. IT. einer Gebühr nach Nummer 1.3 erhoben. 


4. 

4.1. 

4.1.1 

4 . 1.2 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

5. 


Zuschlag bei Behältern auf Behälterfahrzeugen 

Bei Behältern auf Behälterfahrzeugen wird für den zusätzlichen Prüfaufwand 
ein Zuschlag zu den Gebühren nach Nummer 1.3 bzw. Nummer 2 erhoben. 

Der Zuschlag beträgt je Fahrzeug 175,— DM. 

Prüfung von Füllanlagen 


B e m e s s u n g s g r u n d 1 a g e 

Bemessungsgrundlage der Gebühren für Prüfungen an Füllanlagen sind die Grundgebühr 
nach Nummer 4.1.1 und Zuschläge nach Nummer 4.1.2. 

Die Grundgebühr beträgt je Füllanlage und Gasart 

Zuschläge für angeschlossene Füllstände betragen 
für den ersten Füllstand 
für den zweiten Füllstand 
für den dritten und jeden weiteren Füllstand 

Prüfung der Antragsunterlagen je Er 1 aubnisantrag 
Für die Prüfung der Antragsimterlagen wird eine Gebühr nach Nummer 4.1 erhoben. 

Prüfung der Anlage vor Inbetriebnahme 

Für die technische Prüfung der Anlage einschließlich Ordnungsprüfung wir das l,25fache 
einer Gebühr nach Nummer 4.1 erhoben. 

Wiederkehrende Prüfung 

Für die wiederkehrende Prüfung der Anlage wird eine Gebühr nach Nummer 4.1 erhoben. 
Prüfung nach wesentlichen Änderungen 

Für die Prüfung nach wesentlichen Änderungen kann bis zu 70v.FI. einer Gebühr nach 
Nummer 4.2 und Nummer 4.3 erhoben werden. 


244,-- DM 

209,— DM 
104,50 DM 
52,— DM 


Prüfung von Treibgastanks in oder an Fahrzeugen 

Bei Treibgastanks wird für den zusätzlichen Aufwand bei der Prüfung der Unterlagen und 
bei der technischen Prüfung eine Gebühr von 70,— DM erhoben. 
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6. Angeordnete Prüfung 

Für eine angeordnele Prüfung werden die Gebühren nach Nummer 1.3, Nummer 4 bzw. 
Nummer 5 erhoben. 

7. Sonstige Prüfungen 

Für die in den vorstehenden Nummern nicht genannten Prüfungen werden 
Gebühren nach dem Zeitaufwand berechnet. Sie betragen für jeden Sachver¬ 
ständigen für jede Stunde und für jede begonnene Stunde 50,— DM 

8. Gebühren für Prüfungen, die zu dem vorgesehenen Zeitpunkt nicht begonnen oder nicht 
zu Ende geführt wurden 

8.1. Ist eine Prüfung an dem vorgesehenen Tage aus Gründen, die von demjenigen zu ver¬ 
treten sind, der die Prüfung veranlaßt hat, nicht begonnen oder nicht zu Ende geführt 
worden, so kann für die nicht begonnene oder nicht zu Ende geführte Prüfung und ihre 
Nachholung oder Fortsetzung je eine Gebühr nach den Nummern 1 bis 6 berechnet 
werden. 

8.2. Sind mehrere Prüfungen für einen Tag vorgesehen und ist an diesem Tage nicht wenig¬ 
stens eine Prüfung beendet worden, so ist die Gebühr nach Nummer 8.1 nur für die¬ 
jenige nicht begonnene oder nicht beendete Prüfung zu erheben, für die der höchste 
Gebührensatz zu erheben ist; weitere vorgesehene Prüfungen bleiben unberücksichtigt. 

9. Termin- und Reisezeitzuschläge 

9.1. Für Prüfungen, die zu einem vom Antragsteller verlangten Zeitpunkt durchgeführt wer¬ 
den, kann auf die Gebühren ein Zuschlag bis zu 25 v. H. erhoben werden. Sollen die Prü¬ 
fungen außerhalb der für den Sachverständigen festgesetzten Dienstzeit durchgeführt 
werden, so kann auf die Gebühren ein Zuschlag bis zu 100 v. H. erhoben werden. 

9.2. Für eine Prüfung, zu der der Sachverständige hin und zurück länger als eine Stunde reisen 
muß, kann für die über eine Stunde hinausgehende Zeit ein Reisezeitzuschlag von 
12,50 DM für jede vollendete Viertelstunde erhoben werden. 

Werden mehrere Prüfungen miteinander verbunden, darf ein Reisezeitzuschlag nur bei 
den Prüfungen erhoben werden, zu denen der Sachverständige gesondert hin und zurück 
länger als eine Stunde reisen würde. Für diese Prüfungen ist der Reisezeitzuschlag antei¬ 
lig zu berechnen. 
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Anhang III 


Gebühren 

für die Prüfung von Aufzugsanlagen 


Für die Prüfung von Aufzugsanlagen und von Aufzugswärtern werden folgende Gebühren er¬ 
hoben: 

1. Aufzugsanlagen 

1.1. Die für eine bestimmte Prüfung — abgesehen von sonstigen Prüfungen nach Nummer 3 — 
zu erhebende Gebühr besteht aus einer von der Art der Aufzugsanlage abhängigen 
Grundgebühr G nach Nummer 1.2, vervielfacht mit dem von der Art der Prüfung abhän¬ 
gigen Prüfungsfaktor f nach Nummer 1.3, und Zuschlägen nach Nummer 1.4. Bei der Prü¬ 
fung der Anzeigeuni erlagen werden keine Zuschläge erhoben. 

1.2. Grundgebühr 


Art der Aufzugsanlage 

Grundgebühr G 
in DM 

Gruppe I: 

a) Personenaufzug, Lastenaufzug, Güteraufzug 

b) Personen-Umlaufaufzug 

c) Mühlenaufzug 

d) Bauaufzug mit Personenbeförderung 

e) Treppenschrägaufzug 

131,— 

Gruppe II: 

a) Vereinfachter Güteraufzug mit Fangvorrichtung oder Auf setzvor¬ 
richtung 

b) Unterfluraufzug mit Fangvorrichtung oder Aufsetzvorrichtung 

c) Lagerhausaufzug 

d) Kleingüteraufzug mit Fangvorrichtung 

e) Behältcraufzug mit Fangvorrichtung oder Aufsetzvorrichtung 

89,— 

Gruppe III: 

a) Vereinfachter Güteraufzug ohne Fangvorrichtung oder Aufsetzvor- 
richtung 

b) Unterfluraufzug ohne Fangvorrichtung oder Aufsetzvorrichtung 

c) Kleingüteraufzug ohne Fangvorrichtung 

d) Bau-Güteraufzug 

e) Bremsaufzug (Bremsfahrstuhl) in Getreidemühlen 

f) Ab laß Vorrichtung 

g) Behälteraufzug ohne Fangvorrichtung oder Aufsetzvorrichtung 

53,— 

Gruppe IV: 
a) Fassadenaufzug 

160,— 


Die noch als Lastenaufzüge mit Fangvorrichtung oder Aufsetzvorrichtung bezeichneten 
Aufzüge fallen unter die Gruppe I, die noch als Lastenaufzüge ohne Fangvorrichtung 
oder Auf.setzvorrichtung bezeichneten Aufzüge fallen unter die Gruppe II und die noch 
als Kleinlastenaufzüge bezeichneten Aufzüge fallen unter die Gruppe III. 
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1.3. P r ü f u n g s f a k 1 o r e n 


Prüfungsfaktor f für Aufzüge 



Arl. der Prüfung 

I 

der Gruppe 

II III 

IV 

1.3.1. 

Abna hmeprii 1 ung 

Prüfung der Anzeigeunterlagen 

für die Unterlagen der ersten Aufzugsanlage 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1.3.2. 

für die gleichzeitig eingereichten Unterlagen je¬ 
der weiteren Aufzugsanlage derselben Ausfüh¬ 
rung und desselben Betriebes 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

1.3.3. 

Prüfling der Aufzugsanlage 

für die erste Aulzugsanlage 

1,50 

1,50 

1,50 

1,40 

1.3.4. 

für jede weitere an demselben Tage geprüfte 
Aufzugsanlage desselben Betriebes, sofern diese 
Prüfung an diesem Tage zu Ende geführt ist 

1,35 

1,35 

1,35 

1,30 

1.3.5. 

Wiederkehrende Prüfungen 

Hauptprüfung 

für die erste Aufzugsanlage 

1,00 

1,00 

* 1,00 

1,00 

1.3.6. 

für jede weitere an demselben Tage geprüfte 
Aufzugsanlage desselben Betriebes, sofern diese 
Prüfung an diesem Tage zu Ende geführt ist 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

1.3.7. 

Zwischenprüfung 

0,50 

0,50 

0,75 

0,90 


1.4. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

1.4.5. 

1.4.6. 


Zuschläge 

Bei mehr als 5 Zugangsstellen beträgt der Zuschlag für jede weitere Zu¬ 
gangsstelle 12,—- DM 

Bei mehr als 25 m Förderhöhe beträgt der Zuschlag für jede weiteren und 
angefangenen 25 m 24,— DM 

Dieser Zuschlag wird bei Zwischenprüfungen nicht erhoben, wenn Zuschläge 
nach Nummer 1.4.1 berechnet werden. 


Bei Aufzügen - ausgenommen Fassadenaufzügen — mit mehr als 1 000 kg Trag¬ 
fähigkeit beträgt der Zuschlag für jede weiteren und angefangenen 1 000 kg 12,— DM 
Dieser Zuschlag wird bei Zwischenprüfungen nicht erhoben. 

Bei Fassadenaufzügen mit mehr als 150 kg Tragfähigkeit beträgt der Zuschlag 

für jede weiteren und angefangenen 100 kg 12,— DM 

Bei Aufzügen —~ ausgenommen hydraulische Aufzüge mit von Kolben beweg¬ 
ten Lastaufnahmemitteln —, deren Geschwindigkeit nicht über den gesamten 
Fahrbereich durch eine feste Netzfrequenz bestimmt ist, beträgt der Zuschlag 48,— DM 

Bei maschinellem Antrieb von Fahrschacht- oder Fahrkorbtüren beträgt der 
Zuschlag für jeden Antrieb 12,— DM 


1.4.7. Bei Aufzügen 

mit elektrischer Steuerung für Einfahren und Nachstellen bei geöffneter 

Fahrschacht- oder Fahrkorbtür oder 

mit Ramenfahrt oder 

mit Umgehungsschaltung oder 

mit hydraulischem Antrieb und Absinkverhinderungsschaltung 
beträgt der Zuschlag 24,— DM 

Dieser Zuschlag wird je Anlage nur einmal berechnet. 

1.4.8. Bei Aufzügen in explosionsgeschützter Ausführung beträgt der Zuschlag 48,—DM 

1.4.9. Bei Fassadenaufzügen mit mehr als 25 m Länge der waagerechten Fahrbahn 

beträgt der Zuschlag für jede weiteren und angefangenen 25 m 24,— DM 
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1.5. Prüfung der statischen Berechnung 

Für die Prüfung der statischen Berechnung von Bau-Güteraufzügen, Bauauf¬ 
zügen mit Personenbeförderung und Fassadenaufzügen wird — unabhängig 
von der Gebühr für die Anzeigeunterlagen nach Nummer 1,3.1 — die Gebühr 
nach dem Zeitaufwand berechnet. Sie beträgt für jeden Sachverständigen für 
jede Stunde und für jede begonnene Stunde 50,— DM 

1.6. Angeordnete Prüfung 

Für eine ungeordnete Prüfung wird die gleiche Gebühr wie für die Hauptprüfung erhoben. 

2. Aufzugswärterprüfung 

2.1. Für die Prüfung des ersten Aufzugswärters werden erhoben 28,50 DM 

2.2. Für jeden weiteren an demselben Tag und in demselben Betrieb geprüften 
Aufzugswärter werden 90 v. H. der Gebühr nach Nummer 2.1 erhoben. 

3. Sonstige Aufzugsanlagen und Prüfungen 

Für die in den vorstehenden Nummern nicht genannten Aufzugsanlagen 
und Prüfungen werden die Gebühren nach dem Zeitaufwand berechnet. Sie 
betragen für jeden Sachverständigen für jede Stunde und für jede begonnene 
Stunde 50,— DM. 

4. Gebühren für Prüfungen, die zu dem vorgesehenen Zeitpunkt nicht begonnen oder nicht 
zu Ende geführt wurden 

4.1. Ist eine Prüfung an dem vorgesehenen Tage aus Gründen, die von demjenigen zu ver¬ 
treten sind, der die Prüfung veranlaßt hat, nicht begonnen oder nicht zu Ende geführt 
worden, so kann für die nicht begonnene oder nicht zu Ende geführte Prüfung und ihre 
Nachholung oder Fortsetzung je eine Gebühr nach Nummer 1.1 ohne Zuschläge nach 
Nummer 1.4, Nummer 1,6 oder Nummer 2.1 berechnet werden. 

4.2. Sind mehrere Prüfungen für einen Tag vorgesehen und ist an diesem Tage nicht wenig¬ 
stens eine Prüfung beendet worden, so ist die Gebühr nach Nummer 4.1 nur für diejenige 
nicht begonnene oder nicht beendete Prüfung zu erheben, für die der höchste Gebühren¬ 
satz gilt; weitere vorgesehene Prüfungen bleiben unberücksichtigt. 

5. Termin- und Reisezeitzuschläge 

5.1. Für Prüfungen, die zu einem vom Antragsteller verlangten Zeitpunkt durchgeführt wer¬ 
den, kann auf die Gebühren ein Zuschlag bis zu 25 v. H. erhoben werden. Sollen die Prü¬ 
fungen außerhalb der für den Sachverständigen festgesetzten Dienstzeit durchgeführt 
werden, so kann auf die Gebühren ein Zuschlag bis zu 100 v. H. erhoben werden. 

5.2. Für eine Prüfung, zu der der Sachverständige hin und zurück länger als eine Stunde reisen 
muß, kann für die über eine Stunde hinausgehende Zeit ein Reisezeitzuschlag von 
12,50 DM für jede vollendete Viertelstunde erhoben werden. 

Werden mehrere Prüfungen miteinander verbunden, darf ein Reisezeitzuschlag nur bei 
den Prüfungen erhoben werden, zu denen der Sachverständige gesondert hin und zurück 
länger als eine Stunde reisen würde. Für diese Prüfungen ist der Reisezeitzuschlag antei¬ 
lig zu berechnen. 
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Anhang IV 


Gebühren 

für die Prüfung von Acetylenanlagen 


Für die Prüfung von Acetylenanlagen werden folgende Gebühren erhoben: 

1. Erstmalige Prüfung 

Für die Prüfung der Antragsunterlagen einer nicht der Bauart nach zugelas¬ 
senen Acetylenanlage und für die Prüfung vor Inbetriebnahme wird die Ge¬ 
bühr nach dem Zeitaufwand berechnet. Sie beträgt je Prüfung für jeden Sach¬ 
verständigen für jede Stunde und für jede begonnene Stunde 50,— DM. 

2. Wiederkehrende Prüfungen 

Für die wiederkehrenden Prüfungen wird je Prüfung eine Gebühr nach Nummer 1 erhoben. 

3. Sonstige Prüfungen 

Für eine angeordnete Prüfung wird eine Gebühr nach Nummer 1 erhoben. 

4. Angeordnete Prüfung 

Für die in den vorstehenden Nummern nicht genannten Prüfungen werden die 
Gebühren nach dem Zeitaufwand berechnet. Sie betragen für jeden Sach¬ 
verständigen für jede Stunde und für jede begonnene Stunde 50,— DM. 

5. Termin- und Reisezeitzuschläge 

5.1. Für Prüfungen, die zu einem vom Antragsteller verlangten Zeitpunkt durchgeführt wer¬ 

den, kann auf die Gebühren ein Zuschlag bis zu 25 v. H. erhoben werden. Sollen die Prü¬ 
fungen außerhalb der für den Sachverständigen festgesetzten Dienstzeit durchgeführt 
werden, so kann auf die Gebühren ein Zuschlag bis zu 100 v.H. erhoben werden. 

5.2. Für eine Prüfung, zu der der Sachverständige hin und zurück länger als eine Stunde reisen 
muß, kann für die über eine Stunde hinausgehende Zeit ein Reisezeitzuschlag von 
12,50 DM für jede vollendete Viertelstunde erhoben werden. 

Werden mehrere Prüfungen miteinander verbunden, darf ein Reisezeitzuschlag nur bei 
den Prüfungen erhoben werden, zu denen der Sachverständige gesondert hin und zurück 
länger als eine Stunde reisen würde. Für diese Prüfungen ist der Reisezeitzuschlag antei¬ 
lig zu berechnen. 
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Anhang V 


Gebühren 

für die Prüfung von Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung 
brennbarer Flüssigkeiten 


Für die Prüfung von Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer Flüssig¬ 
keiten werden folgende Gebühren erhoben: 

1. Unterirdische und oberirdische Tanks, ausgenommen Flachbodentanks sowie Anlagen 

mit solchen Tanks 

1.1. Prüf u n g v o r d e r I n betriebnah me 
Fiir die n a eh s 1 c h en d en P rüfung en 

— Prüfung- der Bauausführung einschließlich der inneren Prüfung 
— Prüfung der Isolierung unterirdischer Tanks mit dem Hochspannungsgerät 
— Druck- bzw. Dichtheitsprüfung (Tank oder Tankabteil oder Kontrollraum 
doppelwandiger Tanks) einschließlich eventuell vorhandener angeschlos¬ 
sen er R oh r 1 ei tu ng en 

- - Abnahmeprüfung (Prüfung auf Übereinstimmung mit der VbF bzw. der 
Erlaubnisurkimde, z. B. Prüfung der Ausrüstung, sowie Ordnungsprüfung) 

werden je Tank und Prüfung folgende Gebühren erhoben: 

Rauminhalt des Tanks bis 10 000 Liter 

über 10 000 Liter bis 50 000 Liter 
über 50 000 Liter 

1.2. Prüfung nach wesentlicher Änderung 

Für Prüfungen, die nach wesentlichen Änderungen durchgeführt werden, können Gebüh¬ 
ren bis zur Höhe der Gebühren nach Nummer 1.1 berechnet werden. 

1.3. Wieder kehrende Prüfungen 

1.3.1. Für wiederkehrende Prüfungen an einer Tankanlage, ausgenommen Prüfungen nach Num¬ 
mer 1.3.2, werden je Tank und Prüfung 85v.H. der Gebühren nach Nummer 1.1 erhoben. 

1.3.2. Für innere Prüfungen wird das l,5fache der Gebühren nach Nummer 1.1 erhoben. 

1.3.3. Sind Wasserdruckprüfungen oder innere Prüfungen mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden, so kann hierfür eine Gebühr bis zum 2fachen der Gebühren nach 
Nummer 1.1 erhoben werden. 


91,— DM 
106,— DM 
126 — DM. 


2 . 

2 . 1 . 


2 . 2 . 


Flachbodentanks 


Prüfung vor der Inbetriebnahme 
Für die nachstehenden Prüfungen 

— Prüfung der Bauausführung einschließlich der inneren Prüfung 

— Prüfung der Standsicherheit der Tanks und der Dichtheit des Tank¬ 
mantels 

— Prüfung der Bodennähte auf Dichtheit 

— Abnahmeprüfung (Prüfung auf Übereinstimmung mit der VbF bzw. der 
Erlaubnisurkunde, z. B. Prüfung der Ausrüstung, sowie Ordnungsprüfung) 


werden je Tank und Prüfung folgende Gebühren erhoben: 


Rauminhalt des Tanks bis 5 000 m 3 179,— DM 

über 5 000 m 3 bis 10 000 m 3 304,— DM 

über 10 000 m 3 bis 20 000 m 3 414,— DM 

über 20 000 m 3 414,—- DM 

zuzüglich je weitere 

und angefangene 10 000 m 3 69,— DM. 


Wiederkehrende Prüfungen 

Für wiederkehrende Prüfungen werden 80 v. H. der Gebühren nach Nummer 2.1 erhoben. 
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3. Tanks von Straßentankwagen und Aulsetztanks 

Für die Prüfungen vor der Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfungen werden je 
Tank und Prüfung die Gebühren nach Nummer 1.1 erhoben. 


4. Tanks von Eisenbahnkesselwagen 

4.1. Prüfung vor der Inbetriebnahme 

Für die Prüfungen (Bauprüfung, Druckprüfung) werden je Tank und Prüfung 
folgende Gebühren erhoben: 

Rauminhalt des Tanks bis 20 000 Liter 138,— DM 

über 20 000 Liter bis 50 000 Liter 165,— DM 

über 50 000 Liter 193,— DM. 

4.2. Wiederkehrende Prüfungen 

Für die Prüfungen werden 80 v. H. der Gebühren nach Nummer 4.1 erhoben. 


5. Sonderregelungen für Gebührenrechnungen nach den Nummern 1 bis 4 

5.1. Prüfung mehrerer Tanks 

Werden gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander mehrere Tanks geprüft, so werden 
für den zweiten Tank 85 v. H., für den dritten und jeden weiteren Tank 75v.H. einer 
Gebühr nach den Nummern 1 bis 4 erhoben. Werden hierbei Tanks unterschiedlicher 
Größe geprüft, so ist bei der Gebührenberechnung mit dem Tank des größten Raum¬ 
inhalts zu beginnen. 

5.2. Mehrere Prüfungen an einem Tank 

Werden gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander mehrere Prüfungen an einem Tank 
durchgeführt, so werden für die zweite Prüfung 85 v. H. t für die dritte und jede weitere 
Prüfung 75v.H. einer Gebühr nach den Nummern 1 bis 4 erhoben. Werden hierbei Prü¬ 
fungen durchgeführt, für die unterschiedliche Gebühren zu erheben sind, so ist mit der 
Prüfung größten Umfangs zu beginnen. 

5.3. Prüfung unterteilter Tanks 

Bei der Berechnung der Gebühren gilt ein unterteilter Tank als ein Tank, sofern die Prü¬ 
fung der Tankabteile gleichzeitig erfolgt. 


6. Elektrische Einrichtungen und Blitzschutzanlagen von Tanks 

6.1. Für die Prüfung elektrischer Einrichtungen, mit Ausnahme der von Zapf¬ 
säulen, werden für jede in sich geschlossene Anlage eine Grundgebühr von 48,— DM 


und folgende Zuschläge erhoben: 



explosions¬ 

geschützte 

Bauart 

normale 

Bauart 


DM 

DM 

für jedes Gerät 

(Motoren, Transformatoren, Umformer, 
Gleichrichter) 



bis zu einer Leistung von je 15 kW 

16 — 

8 — 

bis zu einer Leistung von je mehr als 15 kW 

31 — 

16,— 

für jede Leuchte 

5,50 

4,— 


Die Gebühr für die Prüfung der Schalt- und Verteilungsanlagen ist in vorste¬ 
henden Sätzen enthalten. 
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6.2. Für die Pri.il ung der elektrischen Einrichtungen einer Zapfsäule wird eine 

Gebühr von 55,— DM 

erhoben. 

Ist die Zapfsäule mit Zusalzeinrichtungen, z. B. Belegdrücker, ausgestattet, so 
erhöht sich diese Gebühr um 50 v. H, 

Für die Prüfung von Zapfsäulen mit mehreren Zapfaggregaten werden die 
Gebühren je Aggregat und je Zusatzeinrichtung erhoben. 

6.3. Für die Prüfung der Blitzschutzeinrichtungen wird für jede in sich geschlos¬ 
sene Anlage eine Grundgebühr von 48,— DM 

erhoben. 

Für die Prüfung jeder Ableitung oder jedes Erdungsanschlusses einschließlich 

solcher zur Ableitung statischer Ladungen wird ein Zuschlag von 9,50 DM 

erhoben. 

6.4. K a 1 h o d i s c ti e Korrosionsschutzanlagen 

6.4 1. Für die Prüfung des kathodischen Korrosionsschutzes an Tankstellen werden 
erhoben: 


Prüfung nach VDE 0165 je Zapfsäule 6,— DM 

Funktionsprüfung für den ersten Behälter " 90,— DM 

für jeden weiteren Behälter ein Zuschlag von 30,— DM 

für jede Frcindstromanlage ein Zuschlag von 15,— DM 

für jede Anode ein Zuschlag von 15,— DM 

6.4.2. Für die Prüfung auf Erfordernis einer kathodischen Korrosionsschutzanlage 
an Tankstellen werden erhoben: 

Messung des spezifischen Bodenwiderstandes 90,— DM 

Messung des Tank/Bodenpotentials und der Änderung des Tank/Bodenpoten¬ 
tials je Behälter 50,— DM 

Messung der elektrischen Trennung und Ermittlung des spezifischen Umhüi- 
hingsWiderstandes je Behälter 25,— DM. 


7, Fernleitungen 

7.1. Für jede der nachstehenden Prüfungen von Fernleitungen zum Befördern brennbarer 
Flüssigkeiten 
— Vorprüfung 
— Bauprüfung 

— Festigkeits- und Dichtheitsprüfung 
— Abnahmeprüfung 
— Wiederkehrende Prüfung 

werden Gebühren erhoben, die im einzelnen nach der Formel 

K = d • (1 • A + B) 

errechnet werden. 

Hierin bedeuten: 

K - Gebühr in DM 

d durchmesser- und prüfartabhängiger Faktor nach Nummer 7.2 
1 :t::: Fernleitungslänge in km, wobei für die Gebührenerrechnung Mindestlängen 

nach Nummer 7.3 zu berücksichtigen sind 

A — prüf artabhängiger Faktor für den Rohrleitungsstrang in DM nach Nummer 7.3 
B == stations- und prüfartabhängiger Faktor in DM nach Nummer 7.4. 

Ergeben sich bei Anwendung der Mindestlängen unverhältnismäßig hohe Gebühren, so 
sind die dem tatsächlichen Prüfaufwand entsprechenden Gebühren zu erheben. Bei Leitun¬ 
gen von mehr als 100 km bis 200 km Länge wird die über 100 km hinausgehende Leitungs¬ 
länge bei der Gebührenerrechnung für Vorprüfung, Abnahmeprüfung und wiederkehrende 
Prüfungen um 20 v. H. vermindert. Bei Leitungen über 200 km Länge beträgt die entspre¬ 
chende Minderung 50 v.II. 
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7.2. Der Zahlen wert für den Faktor d wird wie folgt bestimmt: 


Nennweite der 
Fernleitung 

in Zoll 1 in rum 

i 

Vor¬ 

prüfung 

Bau¬ 

prüfung 

Festigk. 
u. Dicht¬ 
heits¬ 
prüfung 

Abnahme¬ 

prüfung 

Wieder¬ 

kehrende 

Prüfung 

<16 


400 

0,9 

0,7 

0,9 

0,9 

0,9 

>16 <28 

>400 < 

-710 

DO 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

>28 

>710 


1,3 

1,5 

1,3 

1,3 

1,3 

Die Zahlen werte füi 

r dei 

i Faktor A i 

md die Mindestlänge 1 betragen: 



Vor¬ 

prüfung 

Bau¬ 

prüfung 

Festigk. 
u. Dicht¬ 
heits¬ 
prüfung 

i 

Abnahme¬ 

prüfung 

Wieder¬ 

kehrende 

Prüfung 

Mindest länge 1 


5 

1 

5*) 

5 

5 

FaktorA 



1 200 

' 3 120 

1 080 

900 

450 


*) Bei einet Dichlhcilsprüfung, die aus einer äußeren Besichtigung besteht, beträgt die Mindestlänge 1 = 1 km. 


7.4, Der Zahlen wert für den Faktor B ergibt sich aus nachstehender Tabelle; er errechnet sich 
aus der Summe der auf jeweils eine Station bezogenen Hilfswerte B 1 bis B 5. 


Prüfung 

Flilfs- 

Vor- 

Bau- 

Festigkeits- 
u. Dicht- 

Abnahme- 

Wieder- 
i kehrende 
Prüfung 

Station 

werte 

Prüfung 

prüfung 

heits- 

prüfung 

prüfung 

Pump- und 

D rucke rhöhungs- 
station 

Bi 

15 000 

15 000 

6 000 

12 000 

6 000 

Übergabestation 

B2 

5 400 

5 400 

2 100 

4 200 

2 100 

Abzweigstation 

B3 

3 600 

3 600 

1 400 

3 000 

1 400 

Schiebe rstation 

B4 

1 400 

1 400 

600 

1 200 

600 

Sicherheits- bzw. 
Entlastungs¬ 
station 

Br» 

7 200 

7 200 

3 000 

6 000 

3 000 


Werden bei einer Fernleitung mehrere artgleiche Stationen gleichzeitig zur Vorprüfung 
gestellt:, so werden für die zweite und alle weiteren Stationen nur 50 v. H. der Tabellen¬ 
werte eingesetzt. 


8. Angeordnete Prüfung 

Für eine angeordnete Prüfung werden die gleichen Gebühren wie für wiederkehrende Prü¬ 
fungen erhoben. Soweit sich die Prüfung auf elektrische Einrichtungen, Blitzschutzanlagen 
oder Korrosionsschutzanlagen erstreckt, wird eine Gebühr nach Nummer 6.1, 6.2, 6.3 oder 
6.4 erhoben. 


9. Sonstige Prüflingen 

Für die in den vorstehenden Nummern nicht genannten Prüfungen werden 
Gebühren nach dem Zeitaufwand berechnet. Sie betragen für jeden Sach¬ 
verständigen für jede Stunde und für jede begonnene Stunde 


50,— DM. 
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10. Gebühren für Prüfungen, die zu dem vorgesehenen Zeitpunkt nicht begonnen oder nicht 
zu Ende geführt wurden 

10.1. Ist eint' Prülimg an dem vorgesehenen Tage aus Gründen, die von demjenigen zu ver¬ 
treten sind, der die Prüfung veranlaßt hat, nicht begonnen oder nicht zu Ende geführt 
worden, so kann für die nicht begonnene oder nicht zu Ende geführte Prüfung und ihre 
Nachholung oder Fortsetzung je eine Gebühr nach den Nummern 1 bis 8 berechnet werden. 

10.2. Sind mehrere Prüfungen für einen Tag vorgesehen und ist an diesem Tage nicht wenig¬ 
stens eine Prüfung beendet worden, so ist die Gebühr nach Nummer 10.1 nur für diejenige 
nicht begonnene oder nicht beendete Prüfung zu erheben, für die der höchste Gebühren¬ 
satz zu erheben ist; weitere vorgesehene Prüfungen bleiben unberücksichtigt. 

11. Termin- und Rei sezeit Zuschläge 

11.1. Für Prti 1 ungen, die zu einem vom Antragsteller verlangten Zeitpunkt durchg et ührt wer¬ 
den, kann auf die Gebühr ein Zuschlag bis zu 25v.H. erhoben werden. Sollen die Prüfun¬ 
gen außerhalb der für den Sachverständigen festgesetzten Dienstzeit durch geführt wer¬ 
den, so kann auf die Gebühren ein Zuschlag bis zu 100 v. H. erhoben werden. 

11.2. Für eine Prüfung, zu der der Sachverständige hin und zurück länger als eine Stunde reisen 
muß, kann für die über eine Stunde hinausgehende Zeit ein Reisezeitzuschlag von 
12,50 DM für jede vollendete Viertelstunde erhoben werden. 

Werden mehrere Prüfungen miteinander verbunden, darf ein Reisezeitzuschlag nur bei 
den Prüfungen erhoben werden, zu denen der Sachverständige gesondert hin und zurück 
länger als eine Stunde reisen würde. Für diese Prüfungen ist der Reisezeitzuschlag antei¬ 
lig zu berechnen. 


Anhang VI 


Gebühren 

für die Prüfung elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen 

1. Für die Prüfung elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen wird 

die Gebühr nach dem Zeitaufwand berechnet. Sie beträgt für jeden Sach¬ 
verständigen für jede Stunde und für jede begonnene Stunde 50,— DM. 

2. Termin- und Reisezeitzuschläge 

2.1. Für Prüfungen, die zu einem vom Antragsteller verlangten Zeitpunkt durchgeführt wer¬ 
den, kann auf die Gebühr ein Zuschlag bis zu 25 v. FI, erhoben werden. Sollen die Prüfun¬ 
gen außerhalb der für den Sachverständigen festgesetzten Dienstzeit durchgeführt werden, 
so kann auf die Gebühren ein Zuschlag bis zu 100 v.H. erhoben werden. 

2.2. Für eine Prüfung, zu der der Sachverständige hin und zurück länger als eine Stunde reisen 
muß, kann für die über eine Stunde hinausgehende Zeit ein Reisezeitzuschlag von 
12,50 DM für jede vollendete Viertelstunde erhoben werden. 

Werden mehrere Prüfungen miteinander verbunden, darf ein Reisezeit Zuschlag nur bei den 
Prüfungen erhoben werden, zu denen der Sachverständige gesondert hin und zurück länger 
als eine Stunde reisen würde. Für diese Prüfungen ist der Reisezeitzuschlag anteilig zu 
berechnen. 
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